пюолетаюры усіх краёў, зпучайцеся» 
калу чачыўсаана сас аа ў 


КЯСТРЫЧНІК 
[га ОЗ 


Як і ў мінулыя гады, БССР у гэгым годзе зьяў- 
ляецца асноўнай рэспублікай па забесьпя !энені Зуль- 
бай г. Ленінграду. На БССР пад'е адказная і га- 
наровая задача - вывезьці ў Ленінград 175.000 тон 
бульбы. К “ : Ааа 

Усю тэту колькасьць мы павінны адгрузіць 
Ленінграду не пазьней І.Х г. 

Аднак, гэга зусім ня значыць, што гэта задача 
вамі ня можа быць выканана. Наадварот, плян 
тэты можна выканаць і пагрэбна выканаць ва 
што-б там ні сгала; - 


Уся задача ў гым, каб усе загатоўчыя арганіза- - 


цыі. уся партыя і рабочая грамадзкасьць усімі 
сіламі дапамаглі выкананьню. гэтага ўдарнага 


заленьня. 


Асноўным момантам, рашаючым посьпех бульба- ; 


загаговак. зьяўляецца: мяксымальнае, паскарэньне 
ўборкі бульбы. ЦК КП(б)Б пастанавіў цалком 
ско чыць капаньне бульбы- да 10/Х. Гэта мера- 


прыемства выклікана тым, што па ўсіх навуковых 
даных халады пачнуцца ў. гэтым годзе вельмі 


Ударацы па ўборцы бульбы 


ПА-ЎДАРНАМУ ЎБЯРЭМ БУЛЬБУ 


“Сваячасова выканаем плян “загатовак 


раяа. Вось чаму патрэбна, ня ўпускаючы ні хві 
ліны часу, убіраць бульбу з поля, каб яна не па 
мерзла. Бо калі-мы да гэгаса дапусьцім, мы навя 
сем сабе вялікія страты; 4 З 
“У гэгай важнейшай Страве- справе «капаньн 
бульбы--рэля працоўнай жанчыны - калгасьніць 
саўгасьніцы, бяднячкі і сераднячкі набызае выь 
ключнае з“ачэньне. аа 
“ Працоўныя жанчычы павіны ведаць, шт 
якасьць” бульбы, якая аддаецца дзяржаве, ме 
выключнае значэньне. Мы ня. можім “рабочы 
гораду Лёнічграду гру іць бульбу дрэннай зкасьч 
1 гаму кожная калгасьніла,, кожная працоўнае 
сялянка павінна ' змагацца за тое, каб. буль( 


садразу ў -часе капаньня церабіралася на полі 


здавалаў“я дзяржаве выключна добрай якасьці, 

У мінулым. годзе- значная колькасьць бульб 
засталася ў зямлі. Неабхолча сзаячасова ўлічыі 
памылкі м нулага году. Ніводнага цэнтнэра бул 
бы не павінха засгацца- ў зямлі. Трэба “дабіц: 
таго, каб бульба пасьля яе ка:аньня накіроўв 
лася з'поля-на чагунку .гэга дапаможа нам у 
мацніць адгрузку бульбы Ленінграду. 

Працэўныя тарадоў павінны ўсімі сіламі і-сро, 
камі дапамагчы калгасам. і саўгасам ва ўбору 
бульбы “Кожчы член саюзу, асабліва працоўме 
жанчыны пазінны дапамагчы калгасам і саўгасі 
сваёй працай. Прафсаюзныя арганізацыі павіне 
стала замацаваць для дапамогі. па ўборцы“; 
кожнага: калгасу, саўгасу 1 прыгараднай габ) 
паркі адааведныя заводы, фабракі, савецкія ў В 
вучальныя ўстановы» і 

Прафсаветы і гарпрафсаветы павінна рашу 
змагацца за. арганізацыю дапамогі ва ўборачіі 
кампаніі і сачыць за тым, кгб це на паперы, а 
справе дапамагчы за ўборцы. 

Жонкі рабочых і служачых. павінны паказа 
прыклад дапамогі ўборачнай кампанё і адар 
цаваць некалькі дзён па ўборцы бульбы і гарё: 
ніны. ў з : 

Мэтадамі сацспаборніцтва і ўдарніцтва даб'е 
100 проц ыкапаньня бульбы ўн йкарацейшы Т. 
мів, лепшай якасьці: яе 1 сваячасовай адпаўкі ) 
бочым Ленінграду- , 
Прэабражэнскі. 


На агульвым жаночым сходзе 
калгасу Майскі прамень" была 
распрацавана адозва калгасьніц 
Піўлаўск га раёну, Міскоўскай 
вобласьці, аб: рэзлізацыі пазыкі 
«Трэці раш ючы”. На “гэгым 
сходзе была створана брыгада 
8.7 каліасьніц, якая прыступіла 
д! распаўсюджваньня пазыкі 
шлях м індывідузльнага абходу 
ўсіх двароў вёскі Танежыцы. 


К лгасьніцы. Понтус Соня, 
Кубкоўская Тацьцяна і Керна- 
жыцкая Воля на гэтым сходзе 


выклікаць. на 


ваньне: пазыкі. 


цяна. 


“ з 

Заклік калгасьніц Маскоўскай 
падпісалася на пазыку ў рэзь- 
меры месячнага 
выклі аюць ўншых калгасьніц і 
аднаасоб “іц пзсьледваць іх пры: - 
кладу. Калгасьніцы пастанавілі 
сацспаборніцтва 
калгас Чырвоная Ніва“ і .,Пе- 
рамога“ на лепшае распаўсюдж- 


“Брытада “Раб. 
Понтус Соня, Кубкоўская Таць- 


Чырвона Слаб. р, . “ с 


З : З: 
вобласьці: прымаем 
Змагары зі фіналяя 

Удзельніцы. агульнага” ск 
дзлегатак саўгасу ,Косіна” 
меркаваўшы адозву: калгась 
ударн'ц Маскоўскай воблаў 
асавяза іся падпісацца на” 
зыку ,3-ці пашаючы" на мё 

кы заработакі рэалізаваць к 

най сярод аднаас. бнага сэкІ 

г ня мені як на 10 р. пазыкі 

ААА а Дзлё 

Лагойскі раён, й 


заработку і 


і Калг. Бел“: 


Пралетары ўсіх краёў, зл Я 


РАБОТНІЦА 1 НАЛГАСЬНІЦа 


БЕЛАРУСІ шы ша шын 


Мо 29 настрычнік 1931 


Арганізацыйна-гаспадарчае замаца- 


ваньне калгасаў---важнейшая 


У часе справаздачна-перавыбарчай кам- 
панй дэлегатак у вёсцы сканцэнтраваць 
увагу на канкрэтных пытаньнях зама- 


цаваньня калгасаў. 


Пераважная большасьць сялянскіх гаспадарак 
Савецкага Саюзу аб'яднана ў калгасы. Дасягнуты 
рашаючыя посьпехі ў справе колькаснага росту 
калгасаў. 

ЦК УсеКП(б) у сваёй пастанове ад 2 жніўня 
высоўвае, як важнейшую задачу, зараз змагацца 
за арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калга- 
саў. ЦК у сваёй пастанове папярэджвае партыйныя. 
арганізацыі ад пагоні за раздутымі процантамі 
калектывізацыі, за чыста колькаснымі посьпехамі, 
што наглядаецца ў асобяых нізавых паргаргані- 
зацыях, 

Асноўнае зьвяно арганізацыйна - гаспадарчага 
ўмацаваньня калгасаў у сучасны момант-- разь- 
меркаваньне даходаў па колькасьці і якасьці за- 


“-трачанай працы, вылічанай у працаднёх. 


д правільнага разьмеркаваньня даходаў, ад 
правільнай выдачы авансаў з улікам выпрацаваных 
працадзён залежыць замацаваньне працоўнай дыс- 


“ цыпліны і рост прадукцыйнасьці працы, 


Правільная арганізацыя працы, правядзеньне 
зьдзельшчыны, барацьба за якасьць работы, 
арганізацыя высокатаварных калгасных фэрм, 
стварэньне моцных калгасных кадраў--важней- 
шыя задачы ў справе арганізацыйна- 
гаспадарчага ўмацаваньня кал- 
гасаў. А 

Аднак, ня ўсе яшчэ калгасы БССР 
перайшлі на зьдзельшчыну. Паводле 
вестак Наркамзему БССР на 1-га 
кастрычніка пераведзена на зьдзель- 
шчыну 858 проц. калгасаў, забясь- 
печана працоўнымі кніжкамі 80,696; - 
вядуць рэгулярны завіс працадзён 
68 проц. З 10.093 калгасаў 9.278 
не вядуць рэгулярнага запісу пра- 
цадзён па колькасьці і якасьці 
працы. 

Задача кожнай дэлегаткі, кожнай 
калгасьніцы дабівацца хутчэйшага 


«Палітычнае значэнёне разьмеў- 
кавання даходаў у тыж і заклю- 
чаецца, што разьмеркаваньне па 
працы замацоўвае зедзельшчыну, як 
новую, больш высокую форму кал- 
гаснай працы, замацоўвае і ўзмац- 
няе зацікаўленасьць калгасьніка 
ў дасягненьні вышэйшай прадук- 
цыйнасьці яго асабістай і калек- 
тыўнай працы, актывізуе асноў- 
ную масу калгасьнікаў у барацьбе 
за ўсямернае ўмацаваньне сваёй 
калектыўнай гаспадаркі. Вось чаму 
разьмеркаваньне даходаў па працы 
зьяўляецца ў сучасны момант важ- 
нейшым зьвяном у ланцугу мера- 
прыемстваў па арганізацыйна-гас- 
падарчым замацаваньні калгасаў“. 

(,Правда"). 


задача 


Кожная дэлегатка, кожная калгасьніца павінны 
ведаць, што барацьба за арганізацыйна-гаспадар- 
чае ўмацаваньне калгасаў ёсьць адначасова і ба- 
рацьба за новы калгасны прыліў, ёсьць у той-жа 
час і барацьба за пасьпяховае выкананьне ўсіх 
чарговых гаспадарча-палітычных кампаній. У часе 
справаздачна-перавыбарчых кампаній дэлегатак 
неабходна дабіцца канкрэтных посьпехаў у справе 
канчатковай апрацоўкі ільну і здачы яго дзяр- 
жаве, у справе камплектаваньня стада жывёлага- 
доўчых таварных фэрм, сваячасовай - пабудовы 
сьвінарнікаў, абораў і птушнікаў, павышэньня 
таварнасьці жывёлагадоўчай гаспадаркі, У часе 
кампаній, неабходна дабіцца большых посьпехаў 
у справе ўборкі" бульбы і адгрузкі яе пралетар- 
скім цэнтрам, у справе правядзеньня збожжазага- 
товак і загатовак тэхкультур. 

Дэлегаткі, саўгасьніцы і калгасьніцы павінны 
ў часе кампаніі яшчэ больш павысіць сваю актыў- 
насьць у барацьбе за замацаваньне калгасаў, яшчэ 
больш згуртавацца вакол парт'ячэйкі для жорст- 
кага адпору кулаком і падкулачнікам, якія імкнуцца 
з серэдзіны калгасу падарваць яго пасьпяховае 
будаўніцтва. 


наладжаньня дакладнага ўліку 
працы ў працаднёх, дабіцца ўка- 
раненьня зьдзельшчыны ва ўсіх 


Буксірная брі 
відах работ, Я 


ыгада калгасу ,1-е мая“ Мсьціслаўскага р., якая дапамагла 
ліквідацыі прарыву ў калгасе імя Варашылава (- 


За анаафіцацісйчісіінцайін аланы... 


Дзень калектызізады! і ўраджаю ператворым ў масавае 
сьвята мабілізацыі калгасных і саўгасных мас вакол 


далейшых задач у калгасным будаўніцтве 


Згодна пастановы сакратарыяту цк КП(б)Б 
Дзень калектывізацыі і ўраджаю" у 1931 г. пра- 
водзіцца з 14 па 25 кастрычніка, 


На сёнешні дзень па БССР калектывізавана 
звыш 50 проц. сялянскіх гаспадарак. Пастаўленая 
партыяй задача калектывізаваць да 1-11932 г.45 проц, 
бядняцка-серадняцкіх гаспадарак па БССР--ужо 
перавыканана. 


. Асноўнай задачай сёнешняга дня зьяўляецца: 
далейшае арганізацыйна-гаспадарчае замацаваньне 


Устанаўленьне нормы выпрацоўкі ільну ў калгасе. 


існуючых калгасаў, правільнае разьмеркаваньне 
даходаў, правільная арганізацыя працы ў калга- 
сах і на аснове папулярызацыі гаспадарчых да- 
сягненьняў калгасаў далейшае разгортваньне ра- 
боты па калектывізацыі бядняцка - серадняцкіх 
гаспадарак. 


»Дзень калектывізацыі і ўраджаю“ ў 1931 г. 
павінен быць праведзен пад знакам выкананьня 
тэтых задач і ўсіх бягучых гаспадарча-палітычных 
кампаній, у першую чаргу--загатовак. 


У »Дзень калектывізацыі і ўраджаю“ трэба ма- 
білізаваць рабочых, калгасьнікаў, калгасьніц і 
бядняцка-серадняцкае сялянства на арганізацый- 
нае замацаваньне калгасаў, на ліквідацыю прары- 
ваў па ўборцы бульбы, апрацоўцы тэхнічных куль- 
тур-льну, канапель і іншых, на арганізацыю 
ўзаемадапамогі адстаючым, на канчатковае скан- 


чэньне будаўніцтва ў калгасах, на выкананьне і пе- 
равыкананьне плянаў камплектаваньня стада шля- 
хам арганізацыі сустрэчных плянаў. 

Павесьці рашучую барацьбу з права-,лявацкімі 
загібамі ў практыцы калгаснага будаўніцтва. Ачысь- 
ціць калгасы ад кулацкіх і іншых шкодных эле- 
мэнтаў, якія ізнутры імкнуцца разбурыць калгасы, 

Шырока папулярызаваць сярод калгасных і бяд- 
няцка-серадняцкіх мас аднаасобнікаў пастановы 
ЦК КП(б)Б аб чарговых задачах у калгасным бу- 
даўніцтве.. 

Работніцы, саўгасьніцы, калгасьніцы і грацоў- 
ныя сялянкі, кожная з вас павінна прыняць актыўны 
ўдзел у правядзеньні дня калектывізацыі і ўра- 
джаю. 

Кожная работніца павінна прыняць актыўны 
ўдзел у справе дапамогі ў перабудове сельскай 
гаспадаркі, ў справе далейшай калектывізацыі яе, 


Калгасьніцы і саўгасьніцы павінны стаць актыў- 
нымі змагарамі за арганізацыйна-гаспадарчае за- 
мацаваньне калгасаў. 


Кожны калгас у час правядзеньня ,Дня калек 
тывізацыі і ўраджаю" павінен праверыць усю сваю 
працу пад кутом арганізацыйна-гаспадарчага за- 
мацаваньня калгасаў. 


Укараніць зьдзельшчыну ва ўсе віды працы. 
Праз друк шырока азнаёміць усё калгасныя масы 
з лепшымі паказальнікамі працы. Шырока разгар- 
нуць сацспаборніцтва і ўдарніцтва на лепшае пра- 
вядзеньне ўсіх гаспадарча-палітычных кампаній. 
Лепшых ударнікаў прэміяваць. 


Канчаткова ліквідаваць абязьлічку, правільна 
расставіўшы рабочую сілу. 


Павесьці рашучую барацьбу з няправільным 
разьмеркаваньнем даходаў, дабіцца разьмерка- 
ваньня іх па колькасьці і якасьці працы. 


Аўладаць тэхнікай кожнай галіны працы ў каа. 
гасе праз арганізацыю агра-гурткоў, лекцый і да- 
кладаў аграномаў і праз распаўсюджаньне агра- 
літаратуры. 


»Дзень калектывізацыі і ўраджаю“ супадае ў 
гэтым годзе са справаздачна-перавыбарчай кампа- 
ніяй дэлегатак. 


Дэлегаткі, саўгасьніцы і калгасьніцы, правярайце 
сваю працу пад кутом дапамогі арганізацыйна 
гаспадарчаму замацаваньню калгасаў: Дапамагайце 
ператварыць ,Дзень калектывізацыі і ўраджаю" 


ў масавае сьвята за новую калгасную" вёску, 34. 


новы быт. 


У дзень калектывізацыі і ўраджаю лепшых ударніц саўгасьніц 


і калгасьніц вылучым на кіруючую працу, 


у 


Ж 


А. Манькоў 


- Замест 500, 417 


Грымяць маторы, дрыжаць 
сьцены цэху Менскай шчотачнай 
фабрыкі. Здаецца вось- зараз 
сіла электраматораў зрушыць 
фабрычныя карпусы. Хутка пра- 
цуе істужка піл, а паглядзіш, 
здаецца нярухома стаіць. 

Аня Парахневіч- сакратар ком- 
самольскага калектыва, лепшая 
ўдарніца на істужцы. 

Ля кожнага варштату, на цяж- 
кай рабоце ўручную -- усюды 
жанчыны. 

Мужчын вельмі мала, каля 2576, 
ня больш. 

Адкуль яны і хто такія? Гэта 
былыя хатнія гаспадыні, здаро- 
выя, круглатварыя дзяўчаты з 
вёскі і, калісьці панурыя, з вя- 
лікімі сінімі кругамі пад вачыма, 
люмпэн-пралетаркі. Гэта тыя, 


. бацькі якіх аддалі сваё жыцьцё 


ў барацьбе не за ўласныя інта- 
рэсы, а за інтарэсы капіталу на 
палёх бойкі з нямецкім, аўстрый- 
скім капіталам. 

Толькі пад кіраўніцтвам каму- 
ністычнай партыі, толькі ў краі- 
не, дзе будуецца сацыялізм, 
можна атрымаць сапраўднае 
жыцьцё. Былыя люмпэн-прале- 
таркі сталі лепшымі ўдарніцамі, 
Многія з іх зьяўляюцца членамі 
нашай партыі і зараз упарта вя- 
дуць барацьбу за выкананьне 
прамфіналяну. 

Каля доўгага стала вельмі 
ўвіхаецца пяць паліроўшчыц. Ні- 
зенькая, тоўстая жанчына, сьці- 
раючы з твару кроплі поту, га- 
ворыць: 

22 Жанчыны, глядзеце, каб ня 
было падцёкаў, уважліва сачэце, 
каб аві грама лішняй фарбы... 

Гэта жанчына і ёсьць старшы 
брыгадзір паліроўшчыц--т. Фунт 
Цыпа. 

Брыгада Ц пы патрабавала ад 
адміністратараў пёравесьці яе на 
гаспадарчы разрахунак. Ужо тры 
месяцы як брыгада працуе на 
гаспадарчым разрахунку. 

Калі адміністрацыя запрапана- 
вала пляй на трэці квартал, бры- 
гада Цыпы высунула сустрэчны, 
які перакрыў лічбы адміністра- 


цыі на 25 проц. Фунт Цыпаі 
старая работніца Штэйман гэтымі 
днямі рашуча паставілі пытаньне 
перад адміністрацыяй цэху: 

-- Падлічэце эфэктыўнасьць 
працы нашай гаспадарча-разра- 
хунковай брыгады. 

Загадчык цэху тав. Дзікштэйн 
пасьля доўгага ўпартага маў- 
чаньня згадзіўся -- трэба падлі- 
чыць эфэктыўнасьць працы бры- 
тады. Ён аддаў загад бухгаль- 
тэрыі, каб апошняя зрабіла падз 
лік. 

Чаму так упарта патрабавалі 
паліроўшчыцы лічбовых даных? 
Яны верылі ў сваю перамогу. 
Вось вынікі іх работы. 

Брыгада месячнае заданьне вы- 
канала на 101,7 проц., матар'я- 
лаў атрымана на 500 р. 41 к. 
Фактычнае выдаткаваньне ма- 
тар'ялаў было на суму 417 руб. 
85 кап. 

Для чысткі шчотак было атры- 
мана наждачнай паперы 297 ліс- 
тоў, а фактычны расход быў 
65 лістоў. Лаку было атрымана 
148 к'лёграм, а пайшло 489 грам. 
Брыгада дабілася такіх песьпе- 
хаў, дзякуючы рацыяналізацыі 
сваёй работы. У сярэднім бры- 
гада дабілася зьніжэньня сабе- 
кошту звыш пляну на 16 проц. 

Вось як працуюць ударныя 
гаспадарча-разрахунковыя бры- 


гады. 
рана 
Брыгада жанчыны- 
шофэра, якая 
першая перашла 


на гаспадарчы 


разьлік, 


ана 
ран 
царь 


Пакуль што толькі брыгада 
тав. Фунт дабілася эфэктыўнасьці 
працы. Загадчык цэху Дзікштэйн 
на запытаньне: чаму тыя 15 бры- 
гад, якія пераведзены на гаспа- 
дарчы разрахунак, ня ведаюць, 
чаго яны дабіліся, адказаў: 

-- Мы і самі вя ведаем. 

Ён нагародзіць столькі »аб'- 
ектыўных" прычын, што няма 
бухгальтара і наогул рахунковы 
апарат мала пэнсіі атрымлівае; 

-2 А. па-нашэму-тэта нежа- 
даньне працаваць,--гавораць ра- 
ботніцы. З імі трэба згадзіцца. 

Вельмі добра працуюць бры- 
гады Барысевіч Соні і Бляхэр. 
Раней 18 фані: оўшчыц выпус- 
калі 3.000 шчотак, а з раз 10 фа- 
нір ўшчыц выпускаюзь 6.000 
шчотак. Ня ведаюць яны толькі 
таге, колькі імі атрымана эка- 
номіі на падсобных матар'ялах-- 
няма лічбаў. 

Прарэзьліва загудзеў фабрыч- 
ны гудок. Буйныя кроплі асень- 
няга дажджу моцна барабанілі ў 
вокны фабрычнай сталоўкі. Ра- 
ботніцы і рабочыя першай зьме- 
ны сабраліся на сход для- таго, 
каб вылучыць брыгады і праве- 
рыць, нгколькі праводзіцца ў 
жыцьцё шэсьць задач, высуну- 
тых правадыром партыі т. Ста- 
ліным. 


Новымі гаспадарча-разрахунковымі брыгадамі, поўнай 


ліквідацыяй абязьлічні І ў 
прарываў--сустрэнем 


раўнілаўкі, зьнішчэньнем усіх 
14 гадавіну Мастрычніна. 


Усебеларускі рэйд рабселькорак - ударніц 


Дэлегаткі актыўна змагаліся 


за ліквідацыю прарываў 
7 дэлегатак уступіла ў партыю 


Дэлегацкі сход фабрыкі «8-га 
сакавіка“ працаваў з перабоямі. 
Дасканалага ўліку сходаў у 
ячэйцы няма. Паводле слоў са- 
кратара парт'ячэйкі было прыб- 
лізна 10 сходаў. 


У цяжкіх умовах прышлося 
працаваць дэлегацкаму сходу. 
Няма памяшканьня. Зімой вельмі 
цяжка было. Летась праводзілі 
сходы на дварэ фабрыкі. Сходы 
часта зрываліся, з прычыны ня- 
ўвязкі. У той дзень, калі быў 
дэлегацкі сход, праводзіліся і 
другія сходы. Таму дэлегаткі 
дрэнна наведвалі свае сходы. 
Бюро ячэйкі цікавілася работай 
дэлегацкага сходу, заслухала 
даклад, дало ўказаньні. Але ня 
было праверкі таго, як гэтыя 


ўказаньні ператварыліся ў 
жыцьцё. 
Дэлегаткі прарабілі вялікую 


работу па бытавых пытавьнях, 
Яны склалі брыгаду, якая хадзіла 
ў гарсавет і дабілася адкрыцьця 
дзіцячага саду на 40 дзяцей. 


: аа лічкай, 


Хутка будуць і адкрыты ясьлі 
на 30 дзяцей на 2 зьмены. 


Дзэлегаткі энэргічна змагаліся 
за ліквідацыю прарываў. Яны 
вылучалі брыгады па выяўленьні 
злосных прагульшчыкаў. Кожны 
дзень яны давалі весткі інструк- 
таром. Шмат дэлегатак зьяў- 
ляюцца старшымі брыгадзірамі 
ў істужках і прафоргамі. Усе 
дэлегаткі- ударніцы. 7 дэлегатак 
уступіла ў партыю. 


Дэлегаткі, прымацаваныя да 
розных сэкцый гарсавету, бюро 
скаргаў РСІ і фабрычных арга- 
нізацый, працавалі добра. Яны 
прарабілі вялікую работу. Але 
ёсьць і такія дэлегаткі, якія ня 
мелі ніякай нагрузкі, Парт'ячэйка 
і фабком ня маюць уліку рабо- 
ты дэлегатак. Дэлегаткі ніколі 
не рабілі справаздачы перад вы- 
баршчыкамі. На дэлегацкім схо- 
дзе таксама ня былі заслуханы 
даклады паасобных дэлегатак аб 
іх рабоце. Такім чынам работа 
дэлегатак ішла самацёкам. 


Даклад тав. Ста- 
ліна на нарадзе гас- 
падарнікаў абгавор- 
ваўся на агульна- 
зьменных сходах. 
На дэлегацкім “схо- 
дзе гэтае пытаньне 
не стаяла. А неаб- 
ходна было мабілі- 
заваць усю масу дэ- 
легатак на выка- 
наньне тых задач, 
якія высунуў права- 
дыр партыі т. Ста- 
лін. Трэба было 
д скласьці брыгады з 
дэлегатак па выка- 
наньні канкрэтных 
абавязацельстваў і 
Я дабіцца найбольш 
прапавоў дэлегатак 
па пытаньнях ба- 
рацьбы з абязь- 
ч ураўнілаў- 
кай і г. д. Дэлегат- 

кі павінны весьці за 
- сабой іншых работ- 

ніц на выкананьне 


Ттав, Язьмір--работніца ф-кі ,Кастрычнік" вылучана 
і: ў аддзел кадраў ф-кі 


ўсіх гаспадарча-па- 
літычных задач, 


Пры перавыбарах 


дэлегатак трэба ўлічыць неда- 
хопы мінулага. Трэба- выбраць 
такіх работніц, якія-б цікавіліся 
гэтай справай і акуратна навед- 
валі-б сходы. Парт'ячэйцы неаб- 
ходна забясьпечыць дэлегацкі 
сход моцным кіраўніком, пра- 
водзіць работу згодна пляну, 
увязваючы ўсе пытаньні з прак- 
тыкай. Трэба наладзіць даска- 
налы ўлік і кіраўніцтва работай 
дэлегатак у сэкцыях гарсавету і 
іншых установах. Для таго, каб 
сходы ня зрываліся, трэба вы- 
значыць дзень для дэлегатак, у 
які іншыя сходы не павінны пра- 
водзіцца. 

Брыгады Гарк. КП(б)Б, Раб. 
1 калг. Бел.“:Эпштэйн, Асінская, 
Лібэрсон. 


Па ўдарнаму працуе 
дэлегацкі сход 


Дэлегацкі пункт пры жакце 
імя Фрунзэ, дзякуючы штодзён. 
наму кіраўніцтву парт'ячэйкі, мае 
добрыя вынікі ў рабоце, 

Дэлегацкі пункт складаўся з 
41 чалавека. У сярэднім навед- 
вала сходы 25-30 чал, Уся праца 
дэлегатак была непасрэдна ўвя- 
зана з усімі гаспадарча-палітыч- 
нымі кампаніямі. У выніку пра- 
ведзена наступная работа: збор 
сродкаў у карысьць пацярпеў- 
шых ад зямлятрасеньня, - збор 
попелу для калгасных палёў, 
зроблена некалькі выездаў у пад- 
шэфны саўгас. Не адсталі дэле- 
гаткі і ў працы па мабілізацыі 
сродкаў. 

Лёзунг: ,Ніводнай. гаспадаркі 
бяз удзелу ў пазыцы" на справе 
ажыцьцёўлен,Падпіскайахоплена 
524 чал. на суму ў 5.100-руб. 
Уцягнулі ў пайшчыкі жылкаапэ- 
рацыі 425 чал, і ў пайшчыкі 
ЦРК- 30 асоб. З 

50 дэлегатак прымала актыў- 
ны ўдзел ва ўборцы гародніны 
ў прыгарадных гаспадарках. 

Уся работа сярод дэлегатак 
праводзілася мэтадам сацспа- 
борніцтва і ўдарніцтва. 

Зараз 'з надыходам справаз” 
дачна-перавыбарчай кампаніі дэ- 
легацкіх сходаў існуючыя тэмпы 
ў працы павінны быць захава- 
ны і павялічаны ў будучым 
годзе. 

Вопыт баявой работы дэлегай- 
кага сходу пры жакце імяФруе- 
зэ павінен быць пераняты іншымі! 
жактамі. 

Брыгада: Ул. Марскі і Д. Алан. 

г. Магілеў, 


І 
і 
4 
І 


часопісі Работніца і калгасьніца Беларусі“ 


Працу дэлегацкага сходу ўвязалі 
з практыкай 


У першы дэлегацкі куставы 
сход уваходзілі дэлегаткі Каму- 
нара, Эльводу, Рымарнай, з дроб- 


сных прадпрыемстваў, устаноў, 


дзіцячых садоў і жактаў. 


Пачаў ён сваю працу З сьнеж- 
ня 30 году, У першы дзень зья- 
вілася б чалавек. Праз рад ме- 
рапрыемстваў, як пастаноўка пы- 
тапьня жанпрацы на бюро парт- 
калектыву і запрашальныя поз- 
вы, у трэці раз удалося сабраць 
55 чалавек, 


На гэтым дэлегацкім сходзе 
быў зроблен даклад аб далей- 
шых задачах дэлегацкага пункту, 
пасьля чаго быў выбран стараста 
і сакратар для вядзеньня прата- 
колаў, Быў абвешчан плян пра- 
цы на 8 месяцы, узгоднены з 
жансэктарам Гаркому КП(б)Б. 


Наш дэлегацкі сход абгаварыў 
пытаньні аб калумове, аб удзеле 
дэлегатак у веснавой пасеўнай 
кампаніі, аб шкодніцтве, каапэ- 
рацыі, аб месячніку беларусіза- 
цыі, аб шлюбе, сям'і і апецы, аб 
зборы ўцільсырцу імнога іншых. 

Усяго праведзена 19 дэлегац- 
кіх сходаў на сёнешні дзень, 
У нас сходы яшчэ і зараз пра- 
цягваюцца, 


Праца. праводзіцца строга ла 


пляне раз у дэкаду ў вызнача-, 


ныя дні. Усе дэлегаткі прымаца- 
ваны да сэкцыі гарсавету. Дэле- 
гаткі ў сэкцыях РСІ і з адмі- 
ністрацыйна-савецкай не выклі- 
каліся ні разу. Яны вымушаны 
былі перайсьці ў другія сэкцыі. 

Кожнае пытаньне, якое” разь- 
біралася на дэлегацкім сходзе, 
увязвалася з практычнай працай 
дэлегатак. Так была вылучана 
брыгада па зборы ўцільсырцу і 
праверкі працы жактаў у гэтым 
напрамку. Па месячніку белару- 


русізацыі таксама быў зроблен 
-налёт на ўстановы, 

Для дапамогі ў пасеўнай кам- 
паніі была паслана брыгада ў 
колькасьці 32 чалавек. Быў 
зроблен агляд чырвоных куткоў. 
Вынікі ўсіх аглядаў і праверак 
заслухоўваліся на сходах і да- 
водзіліся да ведама адпаведных 
арганізацый, 

Зараз мы заслухоўваем спра- 
ваздачы дэлегатак аб іх працы 
ў сэкцыях. Многія дэлегаткі пры- 
маюць актыўны ўдзел у працы 
сэкцый. Ёсьць дэлегаткі, якія 
зьяўляюцца старшынямі рай- 
штабу сэкцый гарсавету, У вы- 
падку няяўкі дэлегатак на сход 
зараз-жа вылучаліся брыгады 
для праверкі прычын няяўкі, 


Брыгады высьветлілі, што не- 
каторых дэлегатак не выбіралі 
на агульным сходзе, а прызна- 
чалі так. Рымарная фабрыка 
проста прызначыла дэлегатак. 
А на заводзе ,Камунар“ выбралі 
дэлегатак, зусім не зацікаўленых 
грамадзкай працай, 

Дэлегацкім пунктам былі пры- 
няты меры ў адносінах ненавед- 
ваньня гэтымі дэлегаткамі схо- 
даў шляхам абвяшчэньня ў шмат- 
тыражках тых прадпрыемстваў, 
дзе працуюць дэлегаткі. 

Першым дэлегацкім пунктам 
была заключана сацумова з 2-м 
дэлегацкім пунктам, але, на 
жаль, другі дэлегацкі пункт не 
працаваў, ня гледзячы на ўсе 
заклікі першага пункту падцяг- 
нуцца. 85 дэлегатак з нашага 
пункту- жонкі рабочых, зараз 
працуюць на вытворчай працы. 

4 дэлегаткі зараз члены гар- 
савету. 

Брыгада: Гаркому і ,Работ- 
ніцы і калгасьніцы Беларусі“. 


Актыўна дапамагаем 


Дэлегаткі Сенькаўскага сель- 
савету, Асьвейскага р., актыўна 
дапамагаюць сельсавету. ў вы- 
кананьні плянаў загатовак. Самі 
дэлегаткі ходзяць і правяраюць, 
як выконваюцца пляны загато- 
вак. 

Многа яшчэ працы ёсьць дэле- 
гаткам, бо шмат недахопаў у 
працы мае наш сельсавет, Ня 


ўся праца ў калгасах пераведзе- 
на на зьдзельшчыну. Калгась- 
нікі з калгасу ,На варце“ ня ве- 
даюць, колькі яны зарабілі на 
ўборцы ільну, зьдзельшчына ад- 
сутнічае. Йраўленьне” калгасу 
зусім. ня цікавіцца якасьцю 
працы кожнага і гэта адбівае 
ахвоту добра працаваць. 


А. Лаўрннава і П. М. 


Адсутнічае штодзен- 


нае кіраўніцтва. 


Дэлегацкі сход на фабрыцы 
»Беларуска" працаваў да сака- 
віка м-ца, Было праведзена не- 
калькі сходаў, дэлегатак прыма- 
цавалі да сэкцый гарсавету і на 
гэтым праца спынілася. Ніхто 
далей не правяраў працы дэле. 
гатак і ніякага кіраўніцтва дэле- 
гаткі не атрымлівалі, Дэлегаткі 
нават ня ведаюць, хто зьяўляецца 
жаноргам, 


“Кіраўніцтва з боку фабрычнай 
партарганізацыі было зусім не- 
дастатковае, Бюро заслухала за 
ўвесь час адну справаздачу жан- 
орга) штодзённае кіраўніцтва 


адсутнічала, Фабком у працы не. 


дапамагаў. Масавая праца з жан- 
чынамі ў заняпадзе, 


У часе справаздачна-перавы- 
барчай кампаніі дэлегацкіх схо- 
даў трэба мабілізаваць увагу 
партыйнай і профсаюзнай арга- 
нізацый ф-кі вакол пытаньняў 
жанпрацы і выправіць промахі, 
якія былі дапушчаны да гэтага 
часу. 


Куней 
Брыгада: У! 

Н « І. Матусевіч 
Раб, і калг, Бел. Кудак, 


т. Давідсон з ф-кі Чырвоны тэкстыль- 
шчык", вылучаная намесьн. дырэктара. 


ссавзечыгтагака пэднехавуазаача сата. 
Рабселькоркі-ўдарніцы, дэ- 
легаткі ў часе справзздачна- 
перавыбарчай кампаніі ар- 
ганізуйце - сацспаборніцтва 
на большае распаўсюдж- 
ваньне сваёй часопісі. 


Спаборвічаем на лепша 


Умовы спаборніцтва паміж дэлегацкім сходам гораду 
Мазыра і чыгункі ст. Калінкавічы 


Мы, дэлегаткі, сумесна з жа- 
ночым актывам гораду Мазыра 
з мэтай лепшага правядзеньня 
перавыбарчай кампаніі дэлегацкіх 
сходаў, каб дабіцца больш прак- 
тычных вынікаў, бярэм на сябе 
наступныя абавязкі: 

1. Давес пі падпіску на ча- 
сопіс, Работніца І калга! ьзіца 
Беларусі“ да 200 экзэмпляраў; 
кожная дэлегатка абавязваецца 
заверб ваць 4х пдпісчыкаў 
на З месяцы. 

9. Кожная дэлегатка бярэ на 
сябе абавязак падпісацца на ра- 
ённую газэту ,Калгасьнік Ма- 
зыршчыны“; акр мя гэтага кож- 
ная дэлегатка павінна заверба- 
ваць 9:х падпісчыкаў на эту 
газэту тэрмінам ня менш як на 
З месецы. 

3. Падпішамся на пазыку »З і 


грашаючы" сумай у 1000 рублёў; 


акрамя гэтгга, абавязваемся 
прадаць аблігацый за наяўныя 
грошы на суму; 500 руб. 

4. 6-Х выходзім н'і суботнік 
у дапамогу ЦРК капаць бульбу. 
] абвяшчаём сябе ўдарнікамі на 
гэтай працы. 

5. Дэлегатак, якія не зьявіліся 
капаць бульбу па няўважлівых 
прычынах, зьмяшчаць на чор- 
най дошцы, на старонках газэты 
»Калгасьнік Мазыршчыны", 

б. Па ўсіх вышэйадзначаных 
пытаньнях выклікаем на спа- 
бо“ніцтва дэлегацкі сход чы- 
гункі К лінкавічы і чакаем ад- 
казу, 

7. 16.Х праверыць ход выка- 
наньня гэтай умовы з абаіх 
бакоў. 


Я сама зав'рбую 50 пада счэц на часопісь 


.Расотніца і калгасьніца Бе. 


Актыўна ўдзельнічалі ўсе дэ- 
легаткі жанактыву г. Мазыра, 
якія сабраліся на нараду, у вы- 
працоўцы сацдагавору з дэлегат- 
камі чыгункі. 

На нарадзе дэлегетка Басава 
заявіла: Я сама завярбую 20 
падпісчыкаў на часопісь ,Ра- 
ботніца і к“лгасьніца Беларусі“ 
1 на газэту, падпішуся на пазыку 
іпацягну за сабой іншых жанчын. 

А 50 - цігадовая дэлегатка 


русі“ 
Дворкіна злявіла, што падпі- 
шацца на пазыку і выпіша бяз- 
божную часопісь «Апекейрэс“. 
Дружна парашыла нарада арга: 
нізаваць суботнік па капаньні 
бульбы. 

Дэлегаткі чакаюць адказу на 
выклік ад чыгуначнага дэлегац- 
кага сходу. 

Брыгада ,Раб. і калг. Бел.“ 

Басава, Цьвярская, Дворкіна, 

Гарохава, Хадановіч. 


Ударная брыгада калгасьніц па апрацоўцы ка! 
напелк. Калгас імя 13- а 
нікавай рэвалюцыі, Зьлева направа: т.т. Дальнікевіч, Дорсфеева, аа аа 


е правядзеньне перавыбарчай кампаніі 


Многа нам даў дэле- 
гацкі пункт 


Гудок пранёсься над полем, 
адгукнуўся ў лесе і сьціх, Рабо- 
чыя скончылі працу і зьбіраюцца 
ў сталовай. 

22 Сёньня дэлегацкі сход, усе 
прыходзьце,--абвяшчае Жукоў- 
ская Вольга,--а. я загляну ў ма- 
лочную і ў сад, ці ўсе ведаюць 
пра сход. Дэлегацкім сходам 
саўгасу ,Косіна” кіруе партыец 
т. Умінскі. 

Дэлегацкі пункт налічвае 18 дэ- 
легатак. Усе дэлегаткі прымаца- 
ваны для пр цы ўрозных уста- 
новах; да сельсавету, каапэрацыі, 
школы, рабачкому: 

Але не заўсёды добра адно- 
сяцца да іх кіраўнікі ўстаноў. 
Не твая справа“--чуе дэлегатка 
адказ бюракрата з сельсавету, 
«Але мы на гэта не зварачалі 
ўвагі“,--кажуць дэлегаткі. Дэле- 
тацкі пункт распрацоўвае пы- 
таньні гаспадарча - палітычнага 
зьместу, аб пасеўкампаніі і ўдзеле 
дэлегатак, задачы друку. і сель- 
корак, аб сацспаборніцтве І ўлар- 
ніцтве і аб сваячасовай мабілі- 
зацыі дэлегатак і наогул жанчын 
на правядзеньне розных кампаній, 

Дзьге дэлегаткі падрыхтаваны 
ў партыю, зараз--кандыдаты 
партыі, Дэлегацкі сход, заслу. 
хаўшы інфармацыю  Умінскага 
аб праробленай працы, адзначыў, 
што гэта работа яшчэ недастат. 
ковая, што трэба яшчэ больш 
узмацніць выхаваўчую работу 
сярод дэлегатак і выхаваць з іх 
сьвядомых будаўнікоў сацыялі. 
стычнай гаспадаркі. 

Дэлегаткі абвясьцілі сябе 
ўдарніцамі па ўборцы бульбы 
і гародніны і абавязаліся мабі- 
лізаваць усіх жанчын на гэту 
работу. 

-- Шмат чаго даў нам дэле. 
гацкі пункт,--кажа т. Пляшкевіч 
Вікця--зараз кандыдат партыі. 

-- Я была няпісьменная, як 
сьляпая, а зараз я любое пра: 
чытаю І напішу і палітычна Я 
стала больш сьвядомай. 

Аб адным просяць дэлегаткі 
парт'ячэйку, каб кіраўніка дэ. 
легацкім сходам не занадта пе 
рагружалі іншай прапай, Ячэйка 
павінна пайсьці несустрач. . 

Зараз зацьвердзілі новага Кі” 
раўніка дэлегацкага пункту т.Крэ 
сіна, 

К. 


Лагойскі р. 


Дэлегаткі Менскай шчотачнай ф-кі: 1. т. Фунт--старшы брыгадзір, выконвае прамфінплян ва 120 проц. Уступіла ў партыю. 

9. Мальцэвіч- выканала прамфівпаяй ва 150 проц. 5. Казлоўская--выканела прамфінплян ва 140 проц. Член гарсавету. 

7. Янушэўская- працуе ў бытавой сэкцыі гарсавету. Уступіла ў партыю. Дэлегаткі .8 сакавіка": З. Фінкельштейн--усту- 

піла ў. партыю. 4. Зандлер- лепшая ўдарніца. б. Герайціс--падала заяву ў партыю. 11. Рубінштэйк--легшая ўдервіца. 

14. Апэляст--рызначана для прэміявавьня як лепшая ўдарніца, Дэлегаткі «Чырвонага тэкстыльшчыка": 8, Белая- вылучана 

інструктарам панчошнага цэху. 9. Розава--вылучана загадчыкам павчсшвега цэху. 10. Дубіва, 12. Крэмка, 15. Рубенчык-- 
лепшыя ўдарніцы. 15. Аксельрод- вылучана ў ТНБ ф-кі, Кастрычнік”, 


Там, дзе жанпраца ў загоне 


Разьбіць апартуністычныя 
адносіны да жанпрацы 


З боку цэлага раду парт'ячэек 
Лагойскага раёну ёсьць яўная 
недаацэнка працы сярод жан- 
чын. Сьпісы дэлегатак на дэле- 
гацкіх пунктах і дзеньнікі іх 
працы адсутнічаюць  (Луцаў- 
шчына), 


Старшыня Слабодзкага сель- 
савету кажа, што яму няма 
калі згймацца пргцаю сярод 
жанчын, бо ў яго авёс ня зжаты, 
А таго ён ня хоча зразумець, 
што авёс ня зжаты таму, што ня 
было працы сярод жанчын, ад 
чаго і масавыя нявыхады на ра- 


боту. У сьвінагадоўчым саўгасе. 


»Луцаўшчына“ пераважная боль- 
шасьць работніцы. Але, ня гле- 
дзячы на гэта, парт'ячэйка саў- 
гасу на працу сярод жанчын 
не зварачае ніякай увагі. 


У саўгасе звычайна два вы- 
ходныя дні: у сераду па кал- 
дагаворы і ў нядзелю па дага- 
воры з папом“. Парт'ячэйка і 
рабачком ніякай антырэлігійнай 
працы не праводзяць. 


Недаацэньвае жанпрацу і стар- 
шыня Гаенскага сельсавету, ён-жа 
кіраўнік дэлегацкага сходу. 


Параўнаўча здавальняюча пра- 
цаваў дэлегацкі пункт у саўгасе 
»Косіна“, якім кіраваў сакратар 
ячэйкі т. Умінскі. 

Пляны, якія прысылаюцца 
ячэйкам з РК КП(б)Б, ніколі ня 
выконваюцца. Райком КП(б)Б 
сваячасова не рэагаваў на такія 
апартуністычныя адносіны да 
жанпрацы і ў рэзультаце- поўны 
правал работы дэлегацкіх схо- 
даў на раёне, 


Райкому неабходна - разьбіць 
апартуністычную недаацэнку 
жанпрацы ў радзе парт'ячэек і 
і мабілізаваць партарганізацыі 
раёну на выпраўленьне недахо- 
паў у часе справаздачна-перавы- 
барчай кампаніі дэлегацкіх схо- 
аў, 

- К. 


Работа ў заняпадзе 


Работы сярод калгасьніц і 
аднаасобніц-бяднячак і серадня- 
чак Тураўскага раёну ніякай не 
вядзецца. Кампаніі ўборачная, 
асеньняя, пасеўная і іншыя пра- 
ходзілі бяз удзелу шырокіх мас 
жанчын, 


Работа дэлегацкіх пунктаў на 
вёсцы ў заняпадзе, сходы жан- 
чын праводзяцца тады, калі ад- 
бываюцца якія-небудзь перавы- 
бары. З прычыны слабай работы 
сярод жанчын мы мелі некалькі 
выпадкаў, калі жанчыны высту- 
паюць супроць пераходу на 
зьдзельшчыну. Зараз праходзіць 
справаздачна-перавыбарчая кам- 
панія дэлегацкіх сходаў. РК 
КП(б)Б і ўсім арганізацыям па- 
трэбна правесьці гэту кампанію 
пад знакам разгорнутай крытыкі 
і самакрытыкі, каб зьнішчыць 
тыя недахопы, якія меліся да 
гэтага часу ў рабоце сярод жан- 
чын. 


Партыйныя ячэйкі на вёсцы 
павінны зрушыць з мёртвага 
пункту работу сярод жанчын. 
Кожная парт'ячэйка павінна вы- 
лучыць таварыша, які:б адказваў 
за працу сярод жанчын. Неаб- 
ходна мабілізаваць настаўніцтва 
на гэту працу. 

Патрэбен зрух. Апартуністыч- 
ную недаацэнку працы сярод 
жаячын трэба разьбіць, 

Протчанка З. 
Тураўскі р. 


Жанпраца не праводзіцца 

Бельская парт'ячэйка па 
працы сярод жанчын нічога ня 
робіць, ня гледзячы на тое, што 
грунт для гэтай працы добры, 
Сельсавет калектывізаваны на 
85 проці, ёсьць саўгасы. Працы 
сярод саўгасьніц і калгасьніц 
ніякай не вядзецца. Пры ячэйцы 
ёсьць адзін дэлегацкі пункт, але 
ён не працуе. Кіраўнік выехаў, 
а ячэйка другога ня вылучыла. 

З гэтага відаць, што ячэйка 
зусім ня цікавіцца гэтай працай. 
Жанчыны- калгасьніцы прынялі 
самы актыўны ўдзел ва ўборач- 
най і пасеўнай кампаніях, але 
ініцыятывы з боку партячэйкі 
ня было, 

Надыходзіць час перавыбараў 
дэлегацкіх сходаў, Ячэйкам і 
Райкому нельга праспаць гэту 
кампанію, Трэба сваячасова рас- 
пачаць работу і выправіць свае 
памылкі. 


Жанчына, 
Дубровенскі р. 


Дэлегаткіня ведаюць свайго 
кіраўніка 

Дэлегаткі Танежыцкага сходу 
да гэтага часу ня ведаюць, хто 
зьяўляецца кіраўніком дэлегац- 
кага сходу. За ўвесь час ня быў 
праведзен ні адзін сход з дэле- 
гаткамі. Дэлегаткі нідзе не пры- 
мацаваны. 


Партыйнай ячэйцы вёскі Тане- 
жыцы неабходна наладзіць ра- 
боту дэлегацкага сходу. 


Кубкоўская. 
Чырвона-Слабодзкі р. 


За год толькі 6 сходаў 
з дэлегаткамі 


У калгасе ,Новы шлях" дэле- 
гацкі сход дрэнна працуе. Віна 
падае на кіраўніка дэлегацкага 
сходу тав. Новіка. На працягу 
ўсяго году было праведзена 
толькі б сходаў з дэлегаткамі. 


Дэлегаткі прымацаваны да 
сельсавету, да праўленьня кал- 
гасу, да крамнай камісіі, але іх 
ніколі не выклікаюць на пася- 
джэньні, 


Работа дэлегацкага сходу па- 
вінна быць наладжана, бо кал: 
гасьніцы хочуць прымаць актыў- 
ны ўдзел у грамадзкім жыцьці, 

Дэлегатка, 
Чырвока-Слабодзкі р. 


Праца адсутнічае 


Сярод жанчын Слабодзкая 
ячэйка ніякай працы не вядзе. 
ЗКанчыны работніцы саўгасаў і 
калгасьніцы працуюць у адзі 
ночку. За ўвесь год ніводнага 
жаночага сходу не сабралі, Ва 
ўсім сельсавеце няма ніводнага 
дэлегацкага пункту. 

Работніца саўгасу Шумская 
Аўдоцьця некалькі-раз зварочва- 
лася ў райком партыі, але ад- 
туль атрымлівала адзін адказ- 
прыедзем і зробім; цяпер “няма 
часу. І едуць працаўнікі райкому 
1 да гэтага часу. Жанчыны, якія 
жадаюць працаваць і маюць 
здольнасьць да гэтага, затушоў: 
ваюцца, 

Патрэбна разьбіць апарту- 
ністычную недаацэнку “жан- 
працы з боку Слабодзкай ячэйкі 
КП(б)Б і ў часе перавыбарчай 
кампаніі дэлегацкіх сходаў улі- 
чыць усе гэтыя недахопы, каб 
у будучым годзе іх зьнішчыць. 


Русовіч Віктар. 
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Першага кастрычніка ўступілі Ў строй два гі- 
ганты ,518“: аўтамабільны завод ,Новы АМО“і 
Харкаўскі трактарны імя Арджанікідзэ, 

Масква--сталіца СССР- абагачаецца буйнейшым. 

- У сьвеце заводам грузавых аўтамабіляў -- АМО, 
які дасьць краіне ў 4-м квартале 9200 грузаві- 
коў, а ў будучым годзе--95 000 Харкаў --сталіца. 
Савецкай Украіны- атрымлівае буйнейшы ў сьвеце 
трактарны завод магутнасьцю ў 50 тысяч тракта- 
раў тыпу ,Інтэрнацыянад“ у год. 

Украіна -- магутная індустрыяльная храіна. Да 
рэволюцыі яна была аднэй з калёній царызму, 
якую ён эксплёатаваў у саюзе з замежнымі дзяр- 
жавамі, Сапраўдная індустрыялізацыя Украіны па- 
чалася толькі пасьля Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
Пачалася мэханізацыя Данбасу, вырасьлі дзесяткі 
новых заводаў, фабрык, Будуецца магутная гідра- 
электрастанцыя--Днепрабуд. 

ў Рабочыя Масквы і Харкава сустрэлі пуск заво- 


ў 
ў 
І 
Ё 
і 


даў ,АМО“ і Харкаўскага трактарнага грандыёз- 
нымі дэманстрацыямі і масавым уступленьнем у 
рады партыі. 

Пуск кожнага новага прадпрыемства ў нашай 
краіне, асабліва такіх гігантаў, як ,АМО“ і Хар- 
каўскі трактарны,- сьвята ўсяго пралетарыяту. 

Наша вялізарнейшая перамога супадае з усё 
узрастаючым крызісам у краінах капіталу. Нават 
у Амэрыцы вытворства аўтамабіляй з краса- 
віка 1929 г. скарацілася з 620.000 аўтамабіляй 
да 70.000 у жніўні, 1931 г. 

Цяпер выразна відаць, як ператвараюцца ў 
жыцьцё словы правадыра партыі тав. Сталіна: 
» калі-ж пасадзім СССР на аўтамабіль, амужыка 
на трактар,--хай паспрабуюць дагнаць нас пава- 
жаныя капіталісты, кічашчыяся сваёй ,цывіліза- 
цыяй“. Мы яшчэ паглядзім, якія з краін можна 
будзе тады ,вызначыць" у адсталыя і якія ў пера- 
давыя“, 124 


! ЯШЧЭ АДНА ВЯЛІКАЯ ПЕРАМОГА 


Швэйная прамысловасьць БССР выканала пя- 
цігодку за тры гады. Гэта вялікая перамога ра- 
і бочае клясы і ўсіх працоўных мас БССР. 
Швэйнай прамысловасьцю выпушчана прадук- 
цыі на 1930--31 год на 151 міл. руб. супроць 
меркаваньня ў 149 міл. руб. у канцы пяпігодкі. 
Сабекошт прадукцыі зьніжан на 29 проц, у той 
час, калі па пляне на пяць год намечана зьні- 
жэньне на 225 проц. Прырост прадукцыйнасьці 
працы за тры гады--146,7 проц. пры заданьні ў 
пяць год 88 проц, 
Усіх гэтых вялізарных посьпехаў швэйнікі да- 
біліся дзякуючы правільнаму кіраўніцтву партыі 
ў барацьбе з ухіламі ад яе генэральнай лініі. 
Перамога швэйнікаў зьяўляецца вынікам пра- 
вільнай арганізацыі працы на аснове шырокага 
разгортваньня сацыялістычнага спаборніцтва і 
ўдарніцтва, вынікам правільнай пе- 


ў рабудовы работы партыйных і праф- 


саюзных арганізацый тварам да вы- 
М творчасьці. 


Вышэйшыя тэмпы індустрыялізацыі 
краіны, пасьпяховая сацыялістычная 
перабудова сельскай гаспадаркі ства- 
Рылі ўсе ўмовы для ператварэньня 

і швэйнай прамысловасьці з поўсама- 
і тужнай у тэхнічна-разьвітую. 


І Матар'яльна-тэхнічная база швэйнай 
прамысловасьці БССР зьяўляецца за- 
раз ва многіх выпадках апошнім дасяг- 
неньнем перадавой сусьветнай швэй- 
Вай тэхнікі. рыба за 2; 


-. Такія нябывала-шпаркія тэмпы маг- 
/ чымы толькі ў краіне Саветаў, дзе 
ўлада знаходзіцца ў руках пралета- 
рыяту, Толькі ў такой краіне магчыма 
такое высокае разьвіцьцё прадукцый- 
ных сіл. 


Датэрміновае выкананьне пяцігодкі 
швэйнай прамысловасьць БССР мае 
“вялікае значэньне ў павялічэньні пры- 
росту прадукцыі нашай краіны, Ра- 


Ударніцы Віцебскай швэйнай ф-кі «Сьцяг індустрыялізацыі 


бочыя і працоўныя нашай краіны будўць лепш 
забясьпечаны неабходнай вопраткай. 

Але на гэтых дасягненьнях супакойвацца нельга. 
У далейшым рабочым і работніцам швэйнікам 
трэба рашуча змагацца за павышэньне якасьці 
прадукцыі. Гэта пытаньне не павінна зыходзіць 
з парадку дня кожнай фабрычнай арганізацыі, 
кожнай ударніцы і ўдарніка. 

У швэйнай прамысловасьці працуюць у боль- 
шасьці жанчыны, Яны разам з усімі рабочымі зма- 
галіся за дасягнутыя тэмпы. Работніцы-швэйніцы 
ніколі не адставалі ў вытворчасьці ад рабочага. 
Яны заўсёды былі ў першых радох змагароў за 
сацыялістычныя мэтады працы, за выкананьне 
вытворчых заданьняў. Зараз швэйніцы таксама па- 
вінны быць у першых радох і рашуча змагацца 
за павышэньне якасьці прадукцыі, Э-н. 


аааакахсанЕ Ма аСгцны” 


ю 


Даб'емся 


Да ўсесаюзнай пераклічкі ўдарніц 


тоны мяса з кожнага 


апаросу 


Кепскае надвор'е, а ўсё-ж такі 
сабраліся. Заля райпрафсавету, 
як ніколі, набыла сьвяточны вы- 
гляд. Лёзунгі: ,Праз дэлегацкія 
сходы выхаваць актыўных бу- 
даўнікоў сацыялістычнай гас- 
падаркі калгасаў і саўгасаў", 
прысьвечаныя ўдарніцам, удзель- 
ніцам канфэрэнцыі, вабяць вока 
калгасьніц. 


Сабраліся, абменьваюцца дум- 
камі: ,А як у вас з бульбай-- 
як з ільном, з доглядам сьві- 
ней?“ Жывыя пытаньні сёнешняга 
дня цікавяць удзельніц канфэ- 
рэнцыі, Пад'ехалі з далёкіх сель- 
саветаў Швабскага, Юркаўскага, 
іканфэрэнцыя пачала сваю працу. 


Ловяць наляту словы даклад- 
чыка. Першы раз нам такая 
пашана--спэцыяльны даклад аб 
разьвіцьці жывёлагадоўлі ў сувязі 
са спэцыялізацыяй раёну для 
канфэрэнцыі жанчын, гэта да- 
сягненьне ў Лагойшчыне. Таму 
так уважліва слухаюць даклад- 
чыка, не прапускаючы ніводнага 
слова. 


Тав. Сарвіра выразна ставіць 
пытаньне перад канфэрэнцыяй: 
«За найменшы адыход малад- 
няка“. .Тона мяга ад кожнага 
апаросу“ пасьля шасьцімесячнага 
ўзросту. 

Дудзінская Алена -- ударніца 
калгасу Чырвоны пагранічнік“-- 
сёньня выбрана ў прэзыдыўм. 
Ява два гады нязьменна працуе 
на сьвінарніку, прэміявана не- 
калькі раз. На кавалачку паперы 
запісвае пытаньні для спрэчак. 

--Дайце слова,- просіць Алена, 
калі з калгасу , Свабода“ Ва- 
ронька Альжбэта спэкулявала 
часовымі труднасьцямі. 


Алена гаворыць нэрвуючыся. 
«Вось я скажу, што гультаі так 
гавораць, як Альжбэта, я два 
тады даглядаю сьвіней старых 
і малых і далей буду ўдарніцай 
і выклікаю дэлегацыю калгасу 
»Варашылава“, хай і яны так 
робяць, як мы, ,тона мясаз кож- 
нага апаросу” будзе забясьпечана 
пры добрым доглядзе. 


Ад дэле,ацыі калгасу .Баль- 
шавік" рапартуе Красуцкая 
Волька.---У нас ужо лён убраны, 
зараз прыступілі да апрацоўкі 


яго, авёс зжаты і зьвезен, а Па 
бульбе наша дэлегацыя аба- 
вязв:ецца, што па прыезьдзе 
ў калгас арганізуе ўсіх жанчын 
на хутчэйшае сканчэньне ўборкі 
бульбы. 

2 У нас у камуне ўвялі даўно 
зьдзельшчыну,- гаворыць каму- 
нарка Марыля Вітушка,--дык на 
полі ні каліва не засталося, 
і пшаніцу ўбралі, жыта пама- 
лацілі і пасеялі, сіласу 4 ямы 
заклалі. 


Калгас Дзяржынскага адстае, 
бо ў ім няправільна расстаўлены 


сілы. Жанчыны ня выходзяць 
на работу. 
Калгас .Чырвоныя Падонкі" 


даўно скончыў уборку і зараз 
узяў на-буксір калгас ,Дзяр- 
жынскага“. Мы ім кожны дзень 
дапамагаем у працы. 


Вярбіцкая Тэкля з калгасу 
Будзённага дэкляравала, штотыя 
3] цялё, якіх яна даглядзе, 
выйдуць добрымі каровамі. 


Так абменьваліся вопытам, за- 
ражаліся энэргіяй далейшай ра- 
боты ўдарніцы калгасаў і саў- 
гасаў Лагойшчыны. Канфэрэн- 
цыя абвясьціла сябе мабіліза- 
ванай і абавязалася ў штодзен- 
най рабоце змагацца за ўвя- 
дзеньне сапраўднай зьдзель- 
шчыны; выкачаньне плянаў бу- 
даўніцтва і камплектаваньне 
стада, канфэрэнцыя ўхваліла 
ўключыцца ва ўсесаюзную пера- 
клічку ўдарніц і ход работы 
асьвятліць у сваёй часопісі. 


Абавязуемся лікгідаваць 
прарывы па ўборцы 


Мы, калгасьніцы калгасу, Новы 
шлях” на агульным жаночым 
сходзе пастанавілі ўключыцца ва 
ўсесаюзную пераклічку ўдарніц. 
Мы бярэм на сябе абавязак лі- 
квідаваць прарывы 
ўраджаю, якія ёсьць у нашым 
калгасе. 

Брыгада ,Раб. і калг. Бел.“: 


Понтус Г., Гапановіч Г., Руд- 
ніцкая. 


ва ўборцы”. 


Замест 15 кароў па норме 
даяркі выдойваюць 18 


Быхаўскі жывёлагадоўчы кал- 
гас ,Рэвалюцыя" ў 1930 годзе 
з пачатку арганізацыі меў толькі 
14 кароў і адну цёлку. На 
9Т-Х Зі г. калгас ужо мае 
210 штук рагатай жывёлы, з іх: 
дойных кароў--152, бугаёў-4, 
цёлак -- 22, маладняка ацёлу 
99-80 г.--15імаладняка З! г.-З1. 
Заданьне па ўкамплектаваньні 
малочнай фэрмы на 81 г. у 
900 штук выканана на 175штук, 
або на 87,5 проц. Прадукцыя ма- 
лака з пачатку году па 27-ІХ скла- 
дае 47 80б літраў, здана на масла- 
сыразавод 99.211 літраў, або 
625 проц. пляну, ня ўлічваючы 
выдачы малака дзетдамам і 
ясьлям. 

Пляну па здачы таварнай пра- 
дукцыі (мяса) калгасу на З! г. 
ня было, але калгас здаў дзяр- 
жаве па выбракоўцы 12 кароў 
і 16 цялят. 4 

Спэцыяльных скотных двароў 
калгас ня мае, што зьяўляецца 
буйным недахопам, але ёсьць 
належная колькасьць прыстаса- 
ваных для разьмяшчэньня жы- 
вёлы старых будынкаў. 

Улетку пасьба і начоўка ска- 
ціны была на лузе, там-жа арга- 
нізавана была і дойка кароў, 
што спрыяла павышэньню ўдою. 
Грубымі кармамі калгас забясь- 
печан поўнасьцю, і на сёнешні 
дзень закладзена сіласу 20 тон. 

Зьдзельшчына ў калгасе ўве- 
дзена, дагляд жывёлы зама- 
цован за адпаведнымі калгась- 
нікамі і калгасьніцамі. Праў: 
леньнем калгасу нормы дойкі 
кароў устаноўлены 15 на адну 
даярку, а выдойваецца ў ся- 
рэднм па 18 кароў. 

Адозва ЦК і СНК аб жывёла- 
гадоўлі распрацавана з калгась- 
нікамі МТФ. 

Кіляссо Алеся. 

АДРЭДАКЦЫІ. Алеся Кіляссо зьяў- 
ляецца актыўнай селькоркай, зараз 
вылучана на працу старшыні калгасу, 
З працай спраўляецца. У сваім лісьце 
ў рэдакцыю яна піша: .Мы пасьпелі 
з поля ўсё сабраць і абмалаціць, 
бульба засталася. Азіміну па- 
Але нічога, настрой у калгась- 
нікаў добры. Спадзяюся, што выка” 
наем усё па-бальшавіцку. Я склікала 
пасяджэньне праўленьня і вынесьлі 
такую пастанову, уборку бульбы 


“ разьмеркавалі кожнаму пабодкв.саж-, 


хоць лопні, а выканай. Вось і заша- 
вяліліся ўсё..." 

Так змагаецца вылучэнка за баль- 
шавіцкія тэмпы і пляны, 


; 


гразьвіць узмоцненую работу па арганізацыйна-гаспа- 
дарчым умацаваньні калгасаў“ (ЦК УсеКП(б). 


Укаранілася зьдзельшчына, зьнішчана абязьлічка 


На малочна-таварнай фэрме 
калгасу ,Новы шлях“--135 кароў. 
Зараз праўленьне калгасу пры- 
ступіла да ўкамплектаваньня 
стада МТФ. На скотным дварэ 
добра ўкаранілася зьдзельшчына 
і зьнішчана абязьлічка. Кожная 
даярка мае 15 прымацаваных да 
яе кароў, Норма выпрацоўкі 
ўстаноўлена 60 літраў малака-- 
працадзень, Кожная даярка вы- 
працоўвае кожны дзень звыш 
сваёй нормы. Зьдзельшчына зьяў- 
ляецца штурхачом ва ўзьняцьці 
прадукцыйнасьці працы. Кожная 


даярка апрача сваёй работы 
прымае ўдзел у палявых работах. 

Будаўніцтва аборы яшчэ да 
гэтага часу ня скончана, Гэта 
адбіваецца на прадукцыйнасьці 
кароў. Праўленьне калгасу па- 
вінна паклапаціцца аб хутчэйшым 
сканчэньні бўлаўніцтва. Неаб- 
ходна палепшыць умовы для 
кароў. Гэта дапаможа ўзьняць 
іх прадукцыйнасьць. 

Брыгада даярак: Новік В., 
Сасноўская І., Беразоўская М., 
Гуцавовіч, Новік А. 
Чырвона-Слабодзкі р. 


Па-ўдарнаму ліквідуем прарыў 


У калгасе ,Майскі прамень“-- 
вялікія прарывы ва ўсорцы 
ўраджаю. Зьдзельшчына право- 
дзіцца на паперы, улік працы не 
наладжан. Гэта прывяло да та'о, 
што палова калгасьнікаў ня вы- 
ходзіць на работу. 


Шмат калгасьнікаў, якія ўсту- 
пілі вясной у калгас, да гэтага 
часу не аграмадзілі сваёй рабо- 
чай жывёлы і маюць вялікія ся- 
дзібы. У выніку гэтага малая 
колькасьць новых калгасьнікаў 
выходзіць на работу. Ёсьць такія 
агідныя зьявішчы, калі калгась- 
нік Бонька Язэп для капаньня 
скаёй бульбы наняў калгасьніцу 
Бахановіч, якая кінула работу 
ў калгасе. Калгасную бульбу 
яшчэ не распачалі капаць. Па- 
літвыхаваўчая работа пастаўлена 
дрэнна. А таму ня дзіва, што 
кулакі вядуць сваю агітацью. 
Гэта мае уплыў на жанчын, і іх 
мелая колькасьць выходзіць на 
работу. 

Будаўніцтва сьвінарнікаў ідзе 
мгрудчым тэмпам. Паводле 
пляну было вызначана да хала- 
доў скончыць будаўніцтва 3-х 
сьвінарнікаў, а пабудован толькі 
адзін. Сіласаваньне яшчэ ня 
скончана, 


Цікава адзначыць, што праў- 
леньне калгасу абяцала лепшых 
ударнікаў веснавой сяўбы прэ- 
міяваць. Абяцаньне засталося на 


Сустрэкем ХІУ гадавіну 
брыгадамі, масав 


паперы. У калгасе ёсьць дзьве 
ж-ночыя брыгадь- Веры Кграбы 
і Лары Перггуд, якія паказ- 
ваюць узор у 1габоце, і дзьве 
мужчынскія брыгады. Іх да гэ- 
тага часу не прэміявалі. 


Кагпэрацыя адпуск”е прамы- 
словыя тавары алнаасобнікам 
замесг калгасьнікаў-уларнікаў. 


Старшывя калгасу Макавееў 
за бязьдзейнасьць выключан з 
радоў партыі. Праўленьне кал- 
тасу, якое разлажылася і ня 
здольна было мабілізаваць усіх 
калгасьнікаў на ліквідацыю пра- 
рыву і даць рашучы адпор ку- 
лацкай агітацыі, распушчана. За 
злачынную бязьдзейнасьць рай- 
калгассаюз” пастанавіў праў- 
леньне калгасу ,Майскі пра- 
мень“ ардаць пад суд. 


Новае праўленьне выпрацавала 
плян уборкі. Заданьне даведзена 
да кожнага калгасьніка паасобку. 
З мэтай зьнішчыць абязьлічку, 
праўленьне калгасу разьбіла кал- 
гасьнікаў на брыгады і да кож- 
най прымацавала вучастак з 
бульбай. Да 15-га кастрычніка 
кожная брыгаиа павн-а скон- 
чыць капаньне бульбы. 


ўна 


Брыгада ,Раб.і калг. Бел.': 
Понтус С., Кубкоўская ша 
Понтус Г., Перагуд л., Бара- 
ноўская, Кушэль. 


Чырвона: Слабодзкі 


Будзем рашуча змагацца 
з прагульшчыцамі 


У калгасе Новы шлях“ ёсьць 
прарыў ва ўборцы ўраджаю. Ня 
ўсе калгасьнікі і калгасьніцы 
выходзяць на работу. 

Жанчыны - калгасьніцы 
тральнага аддзяленьня ў боль- 
шасьці працуюць па-ўдарнаму. 
Але жанчыны з аддзяленьня ,Вя- 
лікая А ьшанка“" Кернажыцкая 
Дар'я і Кернажыцкая Алёна ні 
разу вя выйшлі на работу. 
Тое-ж самае зьявішча мы маем 
у Малой Альшанцы і ў Гаро- 
хаўцах. Так, Бараноўская Зося 
і Вечар Ліда ня лічаць патрэб- 
ным выходзіць на работу, 

“Калгасьніцы Некрашэвіч Ган- 
на, Дзічкоўская Ганна і Некра- 
шэвіч Зося кажуць, што явы 
толькі могуць працаваць у садзе, 
а на палявыя работы ісьці ня 
хочуць, Ганьба такім калгась- 
ніцам, 

Мы, ўдарніцы-калгасьніры, ма- 
білізуем сябе на ліквідацыю пра- 
рыву. Мы будзем рашуча зма- 
гацца з прагульшчыцамі і пра. 
гульшчыкамі, -якія падрываюць 
работу ў калгасе, 


Брыгада »Раб. і Калг. Бел.“ 
Понтус Ганна, Бараноўская 


цЭн- 


Волька, Пентус Зося. 
Чырвона-Слабодзкі р. 


Кастрычніка новымі ўдарнымі 
ымі чырвокымі абозамі - 


ачанасасацае аа 
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Ператворым нашы сьвінагадоўча-таварныя і малочна- 
таварныя фэрмы ў буйныя фабрыкі мяса і малака 


га е ае Э Ка М 
Акружым увагай змагароў за садыялістычвую жывёлагадоўлю -- 
сьвінарак, даярак, цялятвіц ас : 


Напружым усе сілы на сканчэвьне будаўніцтва 
і ўкамплектаваньня стада 


Канфэрэнцыя ўдарніц- сьвіна- 
рак, даярак, цялятніц і загадчы- 
каў СТФ (сьвінагадоўча-тавар- 
ных фэрм) і МТФ (малочна-та- 
варных фэрм), скліканая Чырво- 
на“Слабодзкім і Старобінскім 
РК КП(б)Б, Танежыцкай МТС і 
рэдакцыяй часопісі ,Работніца і 
калгасьніца Беларусі", з усёй 
відавочнасьцю паказала, што з 
боку многіх старшынь і праў- 
леньняў калгасаў ёсьць апарту- 
ністычныя адносіны да разь- 
віцьця сваіх фэрм. 

Надзвычайную зацікаўленасьць 
выклікаў даклад дырэктара МІС 
тав. Качука аб задачах разгор- 
тваньня сацыялістычнай жывёла- 
гадоўлі і арганізацыі працы ў 
МТС і СТФ. З крэйдай у руках 
ён на дошцы паказаў удзельні- 
цам канфэрэнцыі, што ў 


ў кож- 
ным калгасе ёсьць 50 проц. 


лішку рабочай сілы, На заўвагу 
калгасу ,Новы 


ўдарніцы МТФ. 


га 
Загатоўка яек. 


шлях", што ў іх не хапае рабо- 


чых рук, тав. Качук паказаў, 
што і ў гэтым калгасе ёсьць 
10 проц. лішку рабочай сілы. 
У часе дакладу толькі і чутны 
былі з месц заўвагі: правільна. 

Ударніцы-загадчыцы фэрм у 
спрэчках адзначалі, што мала 
ўвагі аддаецца праўленьнямі 
калгасаў фэрмам, што каровы і 
сьвіньні знаходзяцца ў надзвы- 
чай дрэнных умовах. 


Тав. Статкевіч- сьвінарка-вы-, 


лучэнка, загадчыца СТФ калгасу 
»Камунар“ -- у сваім выступ- 
леньні кажа: Ўмовы для сьві- 
ней вельмі дрэнныя. Сьвінарнікі 
ўсё будуюцца і ніяк яшчэ да 
гэтага часу ня могуць быць за- 
кончаны. Старшыня праўленьня 
нашага калгасу замест таго, каб 
дапамагчы ў працы, увесь час 
крычыць. Адносіны да сьвінарак 
самыя дрэнныя“. І зразумела, 
што гэта выклікае ў боль- 
шасьці сьвіна- 
рак незацікаў- 
ленасьць дара- 
боты. Улік пра- 
цы не пастаў- 
лен на належ- 
ную вышыню. 
«Неабходзен ра- 
шучы пералом 
у адносінах 
да  сьвінарак. 
Больш увагі 
сьвінарніку з 
боку старшынь 
і праўленьняў 
калгасу і тады 
мы даб'емся вы- 
сокіх паказаль- 
нікаў“, 
Тав. Понтус 
з МТФ калгасу 
«Новы шлях" 
адзначыла: ,У 
параўнаньні з 
мінулым годам 
наша МТФ 
значна ўзмацні- 
лася, але ёсьць 
г. шмат недахо- 
а г паў. Аборы 
брудныя, вада- 


поі не абсталяваны. Будаўніцтва 
кульгае. Зараз трэба напружыць 
усё сілы на сканчэньне абораў і 
сьвінарнікаў і камплектаваньне 
стада. Загадчыкі 
шасьці ня маюць належнай ква. 
ліфікацыі. 

Тав. Чыгір -- загадчык СТФ 
калгасу ,Дук" кажа: Неабходна 
спыніць праезд праз нашы фэр- 
мы, бо гэта прыносіць заразу і 
мы маем здыханьне сьвіней“. 

Тав. Герасімовіч -- ударніца- 
сьвінарка з калгасу «Чырвоная 
ніва“---расказвае: ,Сьвіпарнікаў 
добрых няма. Сьвіньні раскіда- 
ны. Паросныя сьвіньні стаяць у 
ямах. Праўленьне калгасу не 
дапамагае загадчыку фэрмы. Не- 
абходна ў нашым калгасе пабу- 
даваць печку для гатаваньня 
корму для сьвіней. І Замест таго, 
каб паставіць печку для сьвіней, 
старшыня калгасу Астроўскі 
скарыстаў цэглу для сваёй печкі“, 

Тав. Храловіч з калгасу ,На- 
раджэньне" і тав. Клішэвіч з кал; 
гасу , Бальшавік“-адзначылі, што 
кулак імкнецца падарваць: ра- 
боту ў МТФ і СТФ і кпіць з 
сьвінарак, даярак і цялятніц. 

Гэта адбіваецца на цякучасьці 
рабочай сілы на сьвінарніку і 
скотным дварэ. 

Тав. Бурмак Ульянава з Чыр: 
вона-Слабодзкага калгасу кажа: 
зя нікому не давяраю сьвіна: 
матак, якія паросяцца, Сама ўвесь 
час дзяжуру. Калі ў мяне сум- 
неньне, дык бягу за вэтэрынарам 
і гэтым я дабілася, што ў мянё 
сьвіньні ня дохнуць". - 

МТФ і СТФ павінны быць пе: 
ратвораны ў буйныя фабрыкі 
мяса і малака. Кулак, які імкнецца 
ўнесьці дэзарганізацыю ў работу 
СТФ і МТФ, павінен атрымаць 
руйнуючы ўдар. Так выказваліся 
ўсе ўдзельніцы канфэрэнцыі. 

У адказ на кулацкую агіта- 
цыю дзьве калгасьніцы-ўдарні- 
цы МТФ Новага Шляху“ Пон- 
тус Ганна і Гапановіч Ганна 
падалі на канфэрэнцыі заявы 
аб уступленьні ў партыю. 


фэрм у боль-. 


а: Ў 


Недаацэнка работы ясьляй б'е па выкананьні 
: вытворчых плянаў 


Слова за Чачэрскім РК КП(б)Б 


Паляпшэньне бытавога абслу- 
тоўваньня калгасьніц--неабходная 
ўмова для выкананьня вытвор- 
дых плянаў. Калі ў калгасе ёсьць 
ясьлі і жанчына вызвалена ад 
дзяцей, яна лепш працуе і ўзды- 
мае прадукцыйнасьць працы. 

Але гэтага правіла яшчэ не 
зразумелі многія кіраўнікі кал- 
гасаў і мясцовыя партыйныя 
ячэйкі. Ня гледзячы на рост 
дзіцячых устаноў, кіраўнікі кал- 
гасаў з халадком адносяцца да 
работы ясьляй, не аказваюць ім 
ніякай дапамогі, Гэта прыво- 
дзіць да таго, што ва многіх 
“калгасах праца ясьляй пад па- 
грозай зрыву. 

Матар'ялы селькорак выразна 
паказваюць, што там, дзе ясьлі 
бесьперабойна працуюць, ёсьць 
стопроцантны выхад жанчын на 
работу (камуна ,Чырвоны Арты- 
лерысі“). У калгасе ,Чырвоны 
ўсход“ ясьлі замацоўваюцца на 
зімовы час. Пастаноўка працы і 
санітарнае становішча ўзорныя. 

Адначасова ёсьць і такі ма- 
тар'ял, які сыгналізуе аб пагрозе 
зрыву работы ясьляй, з прычы» 
ны адсутнасьці дапамогі з боку 
кіраўнікоў калгасаў. У ясьлях 
калгасу Камінтэрн“, Чачэрскага 
раёну, 30 дзяцей, а абслугоўва- 
ючага пэрсоналу няма. 

Старшыня “калгасу і сакратар 
парт'ячэйкі не дапамагаюць укам- 
плектаваньню штату ясьляй. 

У калгасе ,Камунар“ таго-ж 
раёну замест 25 дзяцей ясьлі 
наведваюць 10. Прычына--дрэн- 
нае памяшканьне і антысанітар- 
нае становішча, Замест таго, каб 
палепшыць санітарнае станові- 
шча і падшукаць другое памяш- 
кавьне, кіраўніцтва хоча закршць 
ясьлі. 

Прыведзеныя факты сьведчаць 
аб тым, што ў Чачэрскім раёне 
зусім ня ўлічваюць, што зрыў 
работы яЯсьляй можа ўдарыць 
па ўборцы бульбы і гародніны. 
Не” разумеюць яны, што гэта 
зрывае выкананьне плянаў кал- 
гасаў і забесьпячэньне пралетар- 
скіх цэнтраў гароднінай. 

Па такіх апартуністычных 
адносінах кіраўніцтва калгасаў 
»Камінтэрн“ і ,Камунар“ да ра: 
боты ясьляй трэба моцна ўда- 
рыць, ў 


Чачэрскі райком КП(б)Б 
павінен зрабіць належныя за- 
хады. Парт'ячэйкі і кіраўнікі 
калгасаў павінны павярнуцца 
тварам да. бытавых запатраба- 
ваньняў калгасьніц. 


Праца ясьляй калгасаў 
»Камінтэри і ,Камунар“ -- 
пад пагрозай зрыву 


Адзін з буйных калгасаў Чэ- 
чэрскага 5 раёну--, Камінтэрн“ 
адкрыў ясьлі на 30 дзяцей. 
Ясьлі патрабуюць абслугоўваю- 
чага пэрсаналу, але яго нямаў нас. 
Загадчыца адначасова зьяўляецца 
і нянькай і кухаркай. Ёй даюць 
У дапамогу дзьвёх жанчын, якія 
кожны дзень мяняюцца. Гэтыя 
жанчыны больш даглядаюць 
сваіх дзяцей, чым другіх. У вы- 
ніку гэтага дзеці недагледжаны. 
Бываюць выпадкі, калі сьвіньні 
знаходзяцца сярод дзяцей. Дзеці 
часта б'юцца, с 

Загадчыца ня раз зварачалася 
да старшыні калгасу і сакратара” 
парт'ячэйкі, каб яны дапамаглі 
наладзіць працу. Але ніякай увагі 
яны не зьвярнулі, Яны, мусіць, 
забыліся, што ясьлі павінны 
быць ня толькі прытулкам дзя- 
цей у часе работы. маткі, але і 
выхавальнікам нашага маладога 
пакаленьня. 


Ня лепшая справа і з ясьлямі 
ў калгасе ,Камунар“, дзе замест 
25 дзяцей ясьлі наведваюць 
10 дзяцей, А там ёсьць З чала- 
векі з абслугоўваючага пэрса- 
налу. 

Прычыны ненаведваньня- не- 
прыстасаванасьць памяшканьня, 
антысанітарнае становішча, За- 
мест аказаньня дапамогі ёсьць 
думка абзакрыцьці гэтых ясьляй, 
Парт'ячэйка, мусіць, забыла, што 
асеньняя праца ў полі яшчэ ня 
скончана і неабходна вызваліць 
рукі калгасьніц ад дзяцей, 

Роева, 
Чачэрскі раён. 


Ясьлі забясьпечылі 100 про- 
цантны выхад жанчын на 
працу 


У камуне ,Чырвоны артыле- 
рыст“ арганізаваны ясьлі для 
дзяцей камунараў. Догляд дзяцей 
пастаўлен добра, таму камунаркі 
зацікаўлены выхаваньнем дзяцей 
у ясьлях, 

З дзецьмі старшай групы пра” 
водзяцца чыткі дзіцячай літара- 
туры. Дзякуючы ясьлям каму- 
наркі на ўсе 100 процантаў вы- 
ходзяць на працу. 

Пятро Прыгожы, 


Полацкі раён. 


і “а 


я было-б дзіва, каб Альбіна, 

дачка Матруніна, была хоць 
чым - небудзь выдатнейшая за 
другіх. 

Дз ўка, як дзеўка: нос--цыбу- 
лінаю, зубы- часнок, вочы--жу- 
равіны, каса -- кужалю жменя. 
Ніжэй поясу зьбягае крыніцаю 
каса. Вопратка -- андарак, абу- 
так--узімку лапці, а ўлетку--бо- 
сая. Вядома, сіраціна; 

1 працавітая, а голая. Чужога 
хлеба не наясіся. 

-- Зьвякуе дзеўкаю,--ківалі ў 
яе бок жаласьлівыя да сірат ба- 
булі. 

А да Альбіны з парадаю: 

-- У горад-бы ты прабралася, 
найміткаю. Мо" апрануць людзі. 
Тутака робіш, і голая, босая 
ходзіш. г 

--- Дзякую, цётачка, за ласку 
і параду вашу, -адзавецца Аль- 
біна. 

Нікому зроду не паскардзіцца 
на жыцьцё. Нікога не зачэпіць, 
не аблае. Але і сабе зачапіць не 
дапусьціць. Паспрабуй, хто за- 
чапі. Як бачыш здачы дасьць. 

Урэшце, каму патрэбна Аль- 
біна, каб чапаць яе. Хіба толькі 
жаласьлівыя бабулькі, ва поўда- 
розе ў магілу, паклапоцяцца аб 
дзяўчыне, хоць на словах. Ма- 
ладзейшыя ды шустрэйшыя ня 
скмецілі нават, як зьнікла дзяў- 
чына з Бярозаўкі, нібы ў ваду 
канула, 

Пазьней неяк на вячорках хтось 
успамінуў: 

-- Што гэта Альбіны ня відаць 
даўно? 

--. Мо" хварэе? 

-- Ну, якое ,хварэе" з восені 
самай. Туг можна было даўно 
ачуняць ці памерці. 

Тут некаторых усур'ёз за- 
скрабло: як так маглі выпусьціць. 
Усё такі жывы, дарослы чалавек, 
І нікому ні ўпамкі.. Хто ведае: 
можа і ў пэлю кінулася з бяды 
і гора. А пасьля і невінаватых 
“тузаць, цягаць па дапросах бу- 


дуць. 


З гэтага дня адзін да другога, 
між справамі, закідвалі слова пра 
Альбіну. Простая дапытлівасьць 


“калгас Колас“ 


(Апавяданьне) 


тут была, ці хацелі выказаць 
людзі сваю прыяцел скаць да за- 
гіблага чалавека,- невядома. 

Неяк Піліп парадаваў: паведа- 
міў ён, што ў райвыкайкоме су- 
стрэў даўняга знаёмага з сусед- 
няга раёну. Хваліўся той, што ў 
ня толькі іхняя 
вёска падалася, але і з нашай 
Бярозаўкі дзяўчына ў калгас 
прыблудзіла. Ы 

2. Ня інакш Альбіна,- заклю- 
чыў Піліп. 

Пасьля гэтага батрачку Аль- 
біну зноў выкінулі ўсе з галавы. 
Хіба няма больш пра што важ- 
нейшае думаць. Тут табе і ка- 
лектывізацыя, тут табе і кантрак- 
тацыя, і мэліярацыя і індустрыя- 
лізацыя. Ёсьць многа ня толькі 
спраў, анават слоў адных, ад якіх 
галава ідзе ходырам. К таму-ж 
апрача ,ацый“, у кожнага ёсьць 
свая жонка, дзеці, у некаторых 
ёсьць і кабыла. Для ўсяго і трэба 
ў галаве куточак адвесьці. Для 
Альбіны ў беразаўчан не заста- 
валася ў галаве ні на ногаць 
жылплошчы. 

ж 
ж 

нучым ветрам красавіцкім 

зьдьзмухнула сьнёг з палёў. 
Дыхнула гноем, глебаю і вяс“ 
ною. Новым нябывалым дыхнула 
і на Бярозаўку. Раменная торба 
лістаносцава запузацела газэтамі, 
У лістаносцавых квіткох падпіскі 
на газэты ў першы разбылоўпі- 
сана ці мала бярозаўцаў. 

Бярозаўка чытала газэты, чы- 
тала пільна і прагна. І адчувала 
сябе Бярозаўка астраўком, вакол 
якога разьбягаліся- калгасныя 
прасторы. Усё бліжэй і бліжэй 
падступае калгасны прастор да 
бярозаўскіх палеткаў. А Бяро- 
заўка супрсць яго- дзікун дзіку- 
ном: ніводнага калгасьніка з бе- 
разаўчан. 

Яно-б так ня здарылася, калі-б 
Бярозаўка была вёскаю буйною, 
ці каб крыху бліжэй яна падсу- 
налася да раёну. А то ўся Бяро- 
заўка ў добрую шапку схаваецца. 
Мабыць, таму прадстаўнік у Бя- 
розаўцы быў вельмі рэдкі госьць. 


ў заставалася вёска так доўга 
некалгаснаю. 

За тое ў Бярозаўцы, я-ж кажу, 
сталі газэту чытаць. Ну, а раз 
чытаць газэты, значыць і гуртамі 
сталі зьбірацца--аб прачытаным 
і прачутым памеркаваць, 

Меркавалі на розныя галасы: 
хто як, каму што бліжэй. Бага- 
цейшаму калгас, бы перац ці 
соль на хвост. А частка беразаў- 
чан, абмеркаваўшы жыцьцё сваё, 
цоп, і выправілі ў раён паслан- 
цоў з такім наказам: »Хочам 
стаць калгаснымі. Прыедзьце 
аформіць нашу арганізацыю і на 
паперу ўпісаць". 

Пакуль пасланцы з прадстаў- 
нікамі прыехалі, да зачыншчы- 
каў калгасных яшчэ больш лю- 
дзей далучылася, 

Так у Бярозаўцы нарадзілася 
яшчэ адна ,ацыя“. Гэта я кажу 
пра калгасную арганізацыю. Так 
яно ўсё робіцца. Ад жыцьця не 
ўцячэш, А на гэты раз аджыць- 
ця хавацца ня было ніякай па- 
трэбы. Больш людзей пасьпяша- 
лася насустрач жыцьцю. І здора- 
ва сьпяшаліся бярозаўцы, бо зра- 
зумелі, што даўжэй за людзей 
прадрамалі яны. 

І калі сонца пананізавала вер: 
бам першыя срэбныя завушніцы, 
бярозаўскі калгас Перамога" 
ўжо загаварыў пра трактарную 
калёну. Слухалі пра калёну ста- 
рыя і малыя. Ня толькі ўсёй ка- 
лёны, а нават трактара аднаго 
мала хто бачыў з беразаўчае. 
Праўда, чуў прамашыну кожны. 
Але якое там уяўленьне аб ёй, 
калі ня бачыў машыны ўласнымі 
вачыма, не памацаў яе ўласнымі 
рукамі. Казалі, што пройдзе ка- 
лёна праз вёску, пакіне ў Бяро- 
заўцы аднаго ці двух трактараў, 
а тыя пойдуць у другія калгасы. 

Праўленвьне калгасу Пера: 
мога“ на краю Бярозаўкі, у хаце 
раскулачанага Бягунка. Таму на 
ляскат з дарогі выбеглі паслу 


хаць толькі з некалькіх бакавых 
хат. Хутка праз усю Бярозаўку 
пранесьлі навіну. 

-- Калёна. Восем трактараў, 


І 
І 
] 


Я 


Лапобўць І смуродны Дый вы? 
дыхаюць. На іх сем трактары- 
стаў, і адна дзеўка: сядзяць і 
кола з жалезнымі сьпіцамі па- 
кручваюць. У які бок крутане 
кола, у той і трактар нос зава- 
рочвае. ў 

Сыпанулі людзі. Дзеці беглі на 
машыну паглядзець, дзяўчаты-- 
трактарыстам паказацца, а хлап- 
доў цікавілі і машыны, і трак- 
тарысты, а больш за ўсё дзеўка 
сьмелая, якая адважылася пры- 
ехаць на трактары. Гаспадароў і 
кабет цікавіла ўсё разам. Адным 
словам, беглі ўсе, натоўпам, на- 
хаду падвязваючы хустку ці ту- 
жэй падпіразваючы нагавіцы. 

Праўда, ніякага ,носу“ ў трак- 
тараў ніхто не заўважыў. За тое 


“ ўбачылі трубы на трактары, Нао- 


гул сьпяшаліся не дарма. Бяро- 
заўскі хварсун--Пятрусь Булаўка 
ўправіўся нават нацягнуць жоў- 
лую сацінавую, валошкамі вы- 
шытую, касаваротку.  Касава- 
ротка-ж новая, прутам тырчыць 
на шэрых, даматкавых ,галіфе“ 
з нацыраванымі калёнамі. Казы- 
рок кепкі Пятрусь так задраў, 
бягучы, каб даць выхад усяму 
кучараваму чубу. 

Хлапцы суседзкія апярэдзілі 
Пятруся: яны ўжо ўправіліся 
паглядзець на дзяўчыну, на трак- 
тары. Хлапцы нібы вадою з лё- 
дам у сьпякоту лінулі на Пятруся. 
Ні то каб ахладзілі яго. А, можна 
сказаць, бег Пятрусь нібы га- 
лодны к хлебу, а тут раптам 
адбілі ўвесь яго апэтыт. 

-- Кабты ведаў што за дзеўка! 
г-- Ну? Нішто? 

2 Альбіна наша, бярозаўская, 
Матрувіна,- адразу высыпалі. 

22. Хлусі! 

-- Далібог ня хлушу! Ня ўстаць 
мне з гэтага месца, калі маню! 

-2 Дарма ты толькі прыбраўся 
так- жартавалі таварышы. 

-- Хоць-бы і Альбіна, на 
злосьць ім заўпарціўся Пятрусь.-- 
Паду-у-маеш! Альбіна ня дзеўка 
хіба?! Я 

А сам з прыкрасьцю:-- Цьфу! 
Выплюнуў папяросіну, схаваў чуб 
лад казырок і ступіў на парог. 

З дзьвярэй, нос у нос, вышла 
рослая дзяўчына, за ёю некалькі 
хлапцоў. Пятрусь пазнаў. 

-- Пашчуплела. Нос зава- 
стрыўся. І галоўнае -- косы пад- 
стрыжаныя. 

Параўнаў у думках з былою 

льбінаю:-- Пабывалела. На га- 
радзкую горне. 

Усё ня верыцца:-- Куды такой 
за руль сесьці? Які з яе тракта- 
рыст? Жартуюць, мабыць! 


Восем трактараў. На іх сем трактарыстаў і адна дзеўка. 


Альбіна прывіталася з знаё- 
мымі, чаго зроду ня было да 
выезду яе з Бярозаўкі. 

-- Нашы далей паедуць, а я 
з Рудзічам у вас працаваць за- 
стануся, Кажаце толькі з заўтрага 
можна будзе пачынаць. А па- 
мойму можна сёньня з абеду 
брацца. Час даражэй за грошы. 
Нас яшчэ многа дзе чакаюць, 
адчытвала яна старшыню праў- 
леяньня. Пасьля запытала: -- Ма- 
шыны на стаянку ў Мікіцін двор 
паставіць? з 

-- Да яго,--адказаў старшыня. 

Пятрусь назіраў за кожным 
рухам Альбіны. Прымерваў яе 
к машыне.- Які з яе трактарыст?! 

Альбіна пгушкаю на машыну 
ўскочыла. Абступілі ўсе машыну, 
толькі труба тырчыць. Кожнаму 
цікава было прыгледзецца, пера- 
канацца: няўжо сапраўды Матру- 
ніцай Альбіне даверылі такога 
каня. А дзяўчына нешта націс- 
нула нагою, пасьля спрактыка- 
ванаю рукою ў адзін, другі бок 
рванула старчавы жалезны вагар 
і абедзьвюма рукамі павярнула 
руль. Машына залапатала, каш- 
лянула густым смуродным ды- 
мам і папаўзла, рапяхамі калёс 
урэзваючыся ў зямлю. 

Разявіўшы рот, больш на трак- 
тарыстку, як на машыну, пагля- 
даў Пятрусь, пакуль з натоўпу 
ня гукнулі:- Здорова!--Удала!- 
Як па-пісанаму! 

-2 Ну і Альбіна! Хто-б спадзя- 
ваўся! 

Тады схамянуўся Пятрусь, 
абскуб з-пад поясу касаваротку 
і ўспомніў, што Альбіна ўжо да- 
лёка ад'ехала. Пятрусь патопаў 
да Мікіцінага двара. 

Ён лічыў сябе харашуном. Бя- 
розаўскія дзяўчаты балавалі яго, 
кожнай цікава было прайсьціся 
з Пятрусём. Тут яго кранула за 
жывое. е 

Для яе прычапурыўся. Дзеў- 
ка--піхто іншы, як Альбіна, на 
якую ён раней глядзець не хацеў. 
Зараз гэта Альбіна нават не за- 
ўважыла яго прыбранства і ха- 
раства“--разважае ён. 


-- Пачакай, я цябе дайму. 
Я табе яшчэ напамяну сарталь- 
марталь! 

На бярэзіне, якая па старасьці 
пахілілася ўздоўж плоту, пана- 
сядала людзей: хлапцы, дзяўчаты. 
Каля трактара з членамі праў- 
леньня аб нечым гаварыла 
Альбіна. 

22 Я цябе прайму словам,--не 
супакойваўся Пятрусь і падсеў 
да дзяўчат. 

-2. Бывалая, -- аблізаў 
Пятрусёў прыяцель Зімітро, 

»Яшчэ пабачым, хто бывалей- 
шы“- падумаў Пятрусь. 

Тым часам мужчыны разышліся 
і каля машыны засталіся калу- 
пацца адны трактарысты. Яны. 
чысьцілі, змазвалі, аглядалі ма- 
шыны з усіх бакоў. Занятыя 
сваёй. справай, яны нібы не за- 
ўважвалі моладзі. Моладзь так- 
сама ваўчком да іх, нават між 
сабою гаворка ня клеіцца. 


-- Зараз ужо мудрэйшыя за 
трактар машыны папрыдумлялі. 
Я, калі ў горадзе быў, у кінеба- 
чыў тыя машыны -- камбайнамі 
завуцца. Пусьцяць на поле кам- 
байн, ён пажне, памалоціць і чы- 
стае зерня ў мяхі пассыпае. 

ЗА ў мяне ёсьць задушэўны 
дружака, мы разам працавалі, 
калі тэлеграфную лінію право- 
дзілі... 

-- І п'янствавалі разам,--пера- 
біў нехта Пятруся. 

Пятрусь пачырванеў, але ні 
словам не адказаў -- нібы не 
да яго. 

-- Дружака гэты - бывалы 
хлапец. Ён у Нямеччыне ў па- 
лоне быў. Расказваў ён мне, што 
з самым Карлай Марсай за руку 
здароўкаўся. І казаў яму тады 
Карла той пра такія машыны... 

22. Хо-хо, -- пырснуў нехта ў 
рукаў. 

-- Па чым зубы прадаеш, -- 
раззлаваны запытаў Пятрусь ў 
насьмешніка, 5 

22 Колькі гадоў твайму прыя- 
целю выдатнаму? Ці жыў ён? 

2.Вядома, не нябожчык, ажывы 


губы 


16 


расказваў мне. і прычым 


тут 
гады? з 
-- Усё такі? с 


-- Старэйшы за мяне прыя- 
цель, пэўна, Зараз яму за трыц- 
цаць ужо будзе. 

Зноў некага сьмех рвануў. Але 
сусед скубануў сьмяшлівага за 
рукаў, той зразумеў і змоўк. Ня 
кідаючы работы, да гутаркі'і 
спрэчак моладзі пачалі прыслу- 
хоўвацца трактарысты. 

Пятрусь заўважыў, забыўся 
пра насьмёшніка. Нібы мёдам 
хто мазнуў па языку, калі Аль- 
біна вачыма павяла па апавя- 
дальшчыку. Якраз для яе і па- 
чаў Пятрусь хваліцца сваім ,вы-- 
датным прыяцелем Карлай Мар- 
сай“. 

-- Дык вось, гэты дружака 
мой казаў. Прыдзе ён да Карлы 
Марсы, сядзе ў крэсьле рамен- 
ным і кажа: ,Здароў Марса“. 

Тут ужо слухачы ня стрыма- 
ліся. Сьмех прарваў, бы шы- 
пучка зпляшкі.ІАльбіна падышла. 
Спэцыяльнаю анучкаю яна выці- 
рала рукі ад мазі і газы. 

-- Ну, ну, Пятрусь, -- проста 
загаварыла яна, -- дык здорава 
кажаш сябраваў твой прыяцель 
з Карлам Марксам. 

"Ага, праняў“,--падумаў фар- 
сун і важна адказаў:--Я сам ба- 
чыў зьнімак: сядзяць яны по- 
плеч, мой дружака іКарла Марса. 

Альбіна пільна глянула на са- 
махвала, бы тры грошы пада- 
рыла. 

ЗА ты ведаеш, хто такіКарл 
Маркс? 

-- Пэўна. -- пачаў Пятрусь, 
але Альбіна перабіла яго. 

5- Ведаеш, што Маркс памёр 
тады, калі ты з прыяцелем сваім 
яшчэ не нарадзіліся, 

То чырванеў, то бялеў Пятрусь. 
Папрабаваў выкруціцца---Мо“,я 
не пра таго Марса гаварыў. 

-- Маўчы лепі параілі яму. 

Альбінна тлумачыла: -- Карл 
Маркс--тэта вялікі настаўнік ка- 
муністаў і ўсяго пралетарыяту. Ён 
даўно памёр, але пасьля сябе ён 
пакінуў кнігі, у якіх даказаў ня- 
мінучую пагібель фабрыкантаў, 
памешчыкаў. Ён даказаў, што ра- 
бочыя заваююць уладарства пра- 
цы. Па кнігах гэтых вучыліся 
ўсе бальшавікі і нават таварыш 
Ленін. 

Да трактарыстаў падышоў 
Макар, які нядаўна прыехаў у 
вёску на пабыўку з Чырвонай 
арміі. Ён па “сяброўску прыві- 
таўся з Альбінаю, па-таварыску 
запытаў:-І дзе ты столькі ро- 


зуму ўхапіць управілася, тракта- 
рыстка? ё 

-2- Тры гады ў калгасе і каля 
гэтага ў камсамоле навучылі,-- 
высока падняўшы галаву, адка- 


зала Альбіна. 
аж 

рах з сонцам выехала Альбіна 

на поле. Як родную, палюбілі 
яе калгасьнікі, асабліва дзяўчаты. 
Усе прасілі яе пераходзіць назад 
у калгас ,.Перамога”. Хлапцы 
крыўдавалі, некаторыя, ,неда- 
тырклівай"“ звалі Альбіну. 

Была зайздрасьць да Альбіны. 
-- Скажы ты, шанцуе людзям. 
Была такая закінутая дзяўчына. 
І трэба так выбрацца ў лю, 
Трактарыстка. Няхай-бы маёй 
дачцы доля такая, - крыўдуе 
іншая маці- Гэта-ж сядзіць на 
машыне ўдалей за твайго капі- 
тана. 

Капітаншы“ параходу не да- 
вялі.---Як папала ў трактарысты? 
Як вывучылася? 

У дзень адпачынку каля Аль- 
біны- дзяўчаты, жанчыны. 

2 Справа так выйшла,- апа- 
вядае трактарыстка.- -Намерыўся 
наш калгас трактар набыць. 
У трактарысты няма чалавека. 
Сталі падбіраць на курсы. Вы- 
зваліся ахвотнікамі некалькі 
хлапцоў. Калгасьніцы і думаць 
баяліся пра курсы, ды яшчэ на 
такую спэцыяльнасьць. Падву- 
чыліся хлапцы нашы. Прыехалі, 
К таму часу і трактар набылі. 
Хлапцы трактарыстаў распытва-. 
юць, цікавяцца. А бабы і па- 
дыйсьці да машыны баяцца. 
А трактар усе межы ўшчэнт па- 
разварочваў. Прэцца сіла такая, 
усё прэч з дарогі. Калі першы 
раз пусьцілі х машыну па полі, 


людзі сохі калішнія пад Трактар 
кідалі. Усё хацелі праверыць -- 
зці сапраўды-ж саху падужае 
тэты жучок“. Падужаў, усё пад- 
мяў пад сябе. 

Супроць такое сілы пачаў не- 
хта агітацыю розную сеяць, 
А тут паперка прышла: ЭМ-ТЭ- 
ЭС прапанавала паслаць восем 
чалавек на курсы трактарыстаў 
і каб сярод іх ня менш трох 
калгасьніц было. Аніводная слу- 
хаць пра курсы ня хоча: ,Гэта 
чарціная работа" -- кажуць. А 
больш за ўсіх супроць курсаў 
адна там праціўніца Хаўроньня 
лямантуе. 

Што тут рабіць? У чым тут 
гвоздка? Чаму жанчыны на курсы 
вожыкам? Папрасілася-б я сама 
на курсы ды ўсё думалася: ,На 
што першай свой нос выторк- 
ваць“. А тут тэрмін, у паперцы 
зазначаны, мінзе. Так, мабыць, і 
не паехаў-бы на курсы ніхто 
з жанчын, каб ня выпадак адзін 
неспадзяваны. Варочалася я позна 
з комсамольскага сходу. ісьці 
выпала паўз Хаўроніну хату. 
Ноч чорная. Зоры пахаваліся, 
нібы спалохаўшыся. Толькі я 
выйшла з-за хаты Рамонка Ба- 
зыля, бачу, крадучыся, нехта 
ныр у дзьверы Хаўронінай хаты. 
Сьмешная постаць нечая: высокі, 
бы слуп, і ногі нібы ў спадніцы 
блытаюцца. 

Я зацікавілася. ,Хто-б мог 
такі, незнаёмы?" так мне за- 
карцела даведацца, што надума- 
лася я прасачыць. Падышла. Села 
на калодачцы пад вакном Хаў- 
роніным. Вакно прачынена. Мне 
чуваць усё што ў хаце робіцца. 
Пазнаю Хаўронін і яшчэ нечые 
два галасы. 

--. Ого-го, 


дык гэта» поп 


Альбіна тлумачыла:--Карл Марк--тэта вялікі настаўнік камуністаў 
; і ўсяго пралетарыяту. 


ваім. Ба- 


“з прдбаведзьдзю сва- 
Не ад бога ўсе гэгыя ма- 


га на мафынах рабіць кал- 
сьнцам, Так і-перадай усім. 
Яля стрымалася. Абедзьвума 
камі. знадворку расчыніла 
Я а а 
2. Дык вось ты што робіш 
чамі, кудлагае пудзіла, --толькі 


ны. Аднячыстага яны. І не-. 


нібы ў сказала і адышла. Папрысядалі 


і яны ў хаце, напалохаўшыся: 


і такая мяне крыўла раза- 
брала: як мы даўно не разга- 
далі, адкуль плодзіцца- паклёп 
на трактары і ўсе машыны. 
Гэта-ж клясавы вораг так саа- 
лохаўся. сілы чалавека злучанай 
з машынаю. Назаўтра: пра «вя- 
чоркі” папоўскія ў Хаўронінай 
хаце ўсё мы ў насьценгазэце 
расьпісалі- Я п. ршая,а за мною 
яшчэ. дзьве калгасьніцы падалі 
заявы на курсы трактарыстаў 


А Хаўроньні пасьля праходу не 
давалі: высьмейвалі за сяброў- 
ства з кудлатым. 

Альбіва ўстала. 

- Забалагурылася я. А спраў 
куча. Заўіра выяжджаю ад вас 
у другі калгас. : 


ае 
з Бярозаўкітрактарыстка павез- 

ла шэсьць заяў калгасьвіц аб 
пасылцы іх на курсы трактары- 
стаў. Палюбіліся калгасу .Пера- 
мога” трактары, дужа палюбі- 
ліся. е 


(з г з 
ша задача ня толькі вырасьціць і. ўбраць 
бу. “але і добра захаваць яе. Але, на жаль, на 
даваньне булі бы яшчэ многія калгасы і саўгасы 
арачаюць мала ўвагі, у вывіку чаго марозы на- 
(яць вялікую страту. гаспазарцы. Напрыклад, 
1928 99 содзе па“БССР загінула ад марозу каля 
проц. усёй за“аванай бульбы, што складае 
блізна каля 3:000.000. рузлёў. З гэтай лічбы 
даць, якую “ролю адыгрывае захаваньне бульбы. 


Вялікую ролю ў дозрым захаваньні бульбы 
(ысрывае сваячасовая ўборка бульбы. Калі мы 
/дзём выб раць нявысьпеўшую бульбу, дык у сваім 
(дадзе яна будзе кець шмат вільгаці, тонкую 
(шааўку, яна буізе псавац іа і загніваць.. 


Жапаньне бульбы робіцца, калі бульбячік пачы” 
це сохнуць. Калі ж бульбянік не пажаўцее, а па- 
зрнее, гэта сьведчыць, што: бульбянік пашкод- 
ан хваробамі: Часта здараецца, што папсаваны 
заробамі бульбянік рана пачне засыхгць і буль- 
Іны пачнуць-гвісьці, тады патрэбна лепш выка- 
аць усю бульбу  на-паражоным- вучастку. Такую 
Ульбу ўжо нель'а захоўваць, бо яна ўсё роўна 
ініе ў часе хаваньня. 


Добра высьпеўшая бульба павінна мець тоўстую, 
ушпайку, якая“не павінна лупіцца. Часта буль- 
Янік: вельмі рана: скошваюць “на полі. Такое 
кошваньне дрэнна адб ваецца на росьце бульбы 
гна-ўгрымальні крухмалу. У выніку такога зья- 
ўшча ў часе захаваньня бульба хутчэй загнівае 1 
]рападае, 


“Капаць бульбу трэба ў ясны лзень пры добрым 
Іадворчі. Перад-захаваньнем. бульбу трэба прасу- 
Быць, адаб аць гнілую і пабітую, бо: ў часе ха- 
Мнсня-пабітая бульба загніваецца. і заражае дру- 
Мю, Таксама пат 'эбна здабраць дробя, ю бульбу, 

Яна нясьпелая і загніваёенца- У ч:ісе капаньня 
Эльбы трэба ст'рацца выкопваць цэлую бульбу- 


і Захсўваць бульбу можна ў. скляпох і ў капцох. 
сКляпох лепш захоўваць тую бульбу, якая 
весь час павінна “паступаць на корм людзям 1 


жывёле. «Добра пабудаваны склеп павінен мець 
даўжынёй 20 мэтраў, ш-рынёй 6 мэтраў І вышы” 
Й каля 9: х мэтраў. Склеп выкопваецца ў глебе 


Парады агранэма 


І ЯК ЗАХОЎВАЦЬ БУЛЬБУ 


глыбівёю да 1 мэтра. Месца, дзе будуецца склеп, 
павінна быць высокае, сухое, каб у часе раз- 
водзьд'я не падыходз'ла вада: Дзьверы павінны 
быць пабудаваны з п:ўдневага боку, падлога па- 
двойная, ніжняя падлога з глебы, а верхняя драў- 
ляная, на балках над ніжняй падлогай. 17-25 сант, 


Столь павінна будавацца з дошак. Засекі па- 
трэбна будаваць на 7 тон кожны." У капцох па- 
трэбна став ць выцяжныя трубы: Пры засыпцы 
бульбы ў засекі, таўшчыня пласта бульбы павінна 
быць ў пачатку 90. сант., акаля сьцёнкі- 107 савт. 
Бульба увесь час павінна быць сухой, часта пера- 
брацца: Пры перабіраньні гнілая бульба павінна 
вы  ідвацца- 

Захаваньне: бульбы ў капцох па Беларусі надта 
пашырана. Пры: захазаньні оўльбы ў капцох апош- 
вія павічны будавацца на высокім і сухім мёсцы, 
дзе грунтавая вада глыбока. Перад капаньнем 
капца месца ачышчаёцца і зраўноўваецца. Форма 
капцоў можа быць розная. Ў гаспадарках, дзе 
бульбы мала, капцы мэтуць мець у дыямэтры 
900 сант. і вышынёй 100 сант. Таксама ў капцох 
павінна быць абавязкова вэнтыляцыя, якая робіцца 
з драўляных лушнікоў. з аучхоў саломы. Драў-- 
ляных душнікі з пучкоў саломы павінны рабіцца 
да паверхні самой глебы. У большасьці калгасы 
і саўгасы стаячыя трубы--выцяжвыя і з пучкоў 
саломы--робяць толькі да паверхні бульбы, але 
гэта няправільна, бо ад гэтага загніваецца бульба 
і.яе шмат гіне. 2 зё 

Булвба пры хаваньні ў капдох павінна быць 
сухай, адсартаванай - ад папсаванай бульбы. 
Таўшчыня пласта бульбы не павінна быць больш - 
аднаго мэ!ра. На дно капца і па бакох трэба на- 
“сьцілаць пласт саломы; Калі будзе ў капец насы” 
пана бульба, тады наверх яе ваклагаецца саломы 
таўшчынёю ў 30 санг. і насыпаецца зямлі таў- 
шчынёю ў 9--12 сант. Грэбень капцоў да наступ- 
леньня марозаў не накрываецца. Гэта робіцца 
для лепшага праветрываньня бульбы, што ве да- 
пускае да гніцьця яе. Калі паччуцча марозы, 
пласт зямлі прыбаўляецца да 40 сант. і больш, 


; САграном Марковец. 


заваха. аБлыночаче чку 


ГЕ 


аа ат ат 


- Санмінімум для рабочага 


Праводзячы санмінімум аздараўленьня жыцьця 
і працы, кожны працоўны павінен зьвярнуць увагу 
і на сваёй жыльлё. Неабходна памятаць, што хто 
не зварачае ўвагі на чыстату жыльля, наносіць. 
шкоду ня толькі сабе і сваёй сям'і, а таксама і 
ўсім працоўным, чым паніжае тэмпы будаўніцтва. 
“Пры дрэнным доглядзе жыльля яно хутчэй знаш- 
ваецца, ад чаго і павялічваецца жыльлёвы крызіс. 
Усё гэта ня можа не адбіцца на выкананьні прам- 
фіяаляну. Вось чаму ажыцьцяўленьне санмінімуму 
жыльля ёсьць першачарговая задача. Санмінімум 
павінен - зьнішчыць В 
шэньні, як'я робяць жыльлё нездаровым. 


Час санітарнай камісіі аглядвае чыстату ложка. 


Адзначым толькі асноўныя мерапрыемствы па 
санмінімуме жыльля, якія выпрацаваны санстан- 
Дай і домам сан. асьветч. 

: Забараніць мыцьцё і сушку бялізны ў жылых 
пакова і калідорах, 

92. Забараніць мыцьцё бялізны на кухні пры 
наяўнасьці ў доме агульнай пральні. 

З. Забараніць варыва стравы ў жылых пакоях і 
калідорах пры наяўнасьці ў кватэры, кухні. 

4. Забараніць скарыстоўваньне кухань дляжыльля, 

5. У мэтах барацьбы з вільгацьцю сваячасова 
чысьціць хатнія прыбіральні (ватэрклязэты) і весьці 
нагляд за спраўнасью даху і вадасточных труб. 

6. З мэтай найлепшага сонечнага дзеннага ась- 
вятлёньня: забараніць забіваць выбітыя шыбы ў 
вокнах фанэраю, кардонам і інш., ня трымаць 
вокны пастаянна завешанымі; не застаўляць вокны. 
вазонамі і сыстэматычна прац'раць і прамываць 
шыбы. 

7. Для ўтрыманьня пакояў у чыстацё: 

2) мець пры ўваходзе ў кватэру прыстасаваньне 
“для ачысткі абутку ад бруду; б) утрымліваць у 
чыстаце сходы, агульныя калідоры шляхам шло- 
дзённай уборкі, падмятаньня і мыпьця ня менш 
аднаго разу ў тыдзёнь цёплай вадой; в) штодзенна 
“ўбіраць і падмятаць, праціраць мокрай анучкай 
жылпамяшканьні, 
прадметаў і мэблі; г) штодзенна адчыняць вокны 
або форткі для праветрываньня ўсіх пакояўзд) не 
дапушчаць - зьбіраньня адкідаў, сьмецьця -і інш, 


асноўныя санітарныя пару-” 


таксама здымаць пыл з усіх 


жыльля гораду і пасёлку. 


брулу ў жылых памяшканьнях і памяшканьнях 
агульнага карыстаньня; е) памыйныя вёдры і нач- 
ныя гаршкі закрываць накрыўкай; ж) устанавіць” 
угкалідорах плявалкі; з) забараніць трыманьне ў 


“кватэрах жывёлы (курэй, гусей і г. д.);.1) весьці! 
барацьбу з клапамі-і тараканамі; к)-у. агульных ! 


кватэрах устанавіць чаргу паміж жыхарамі для 


ўборкі памяшканьняў агульнага карыстаньня. 


8) Неабходна забясьпечыць здавальняючае са- 
нітарнае становішча двара і вуліцы, для чаго: . 

а) адрамантаваць і ўтрымліваць у чыстаце два- 
ровую прыбіральню, сьмяцьцёвую скрынку і па- 
мыйную яму; б) сваячасова іх ачышчаць; .в) што- 
дзенна падмятаць двор, рышткі і прылягаючую 
вуліцу, паліваць вадою ва ўстаноўлены час; г) ра- 
біць штодзенна дэзынфэкцыю прыбіральняў, па- 
мыяў і рышткоў (карболаўкаю, хлёркавай вапнай); 
д) зіхоўваць на дварох расьліннасьць і насаджваць, 
расьліннасьцю вольныя вучасткі двароў; е) паста- 
віць урвы на тратуарах, каля дамоў і ааааагова 


“іх ачышчаць, 


9) З мэтай абагуленага бытавога абслугоўваньня 
працоўнага насельніцтва жакту ці пасёлку арган: 
заваць пры д'мох ці групе да 
чыя пляцоўкі, дзіцячыя сады, фізкультурныя пля- 
цоўкі, агульную пральню і інш. 

Санітарныя камісіі ў жакце, у рабочым пасёлку 

павінны быць ініцыятарамі ў правядзеньні санмі- 
німуму. 
7. Ударніцтва, сацыялістычнае спаборніцтва і ўдзел 
у суботніках па прывядзеньні ў парадак жыльля 
абавязак кожнай працоўнай жанчыны: Антысані- 
тарнае трыманьне жыльля і двара--шкодніцтва, 


Д-р Нэйфах. 
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